Cezar Marcel DOCA Constantin PAUNOIU Simona DOCA ESTE O MASURA ÎN TOATE CUVINTE POTRIVITE Volumul I - INSTRUMENTE Editura Universitatii din Pitesti - 2009 ISBN: 978-973-690-901-6 CUVÂNT ÎNAINTE Est modus in rebus Aceasta carte nu se substituie operelor lexicografice consacrate limbii române Lucrarea de fata este o colectie cuprinzând peste 1000 de termeni desemnând instrumente, aparate si dispozitive de masura / înregistrare / investigatie / cercetare etc , respectiv aproximativ 900 de denumiri de aplicatii, domenii de activitate si tehnici în cadrul carora se utilizeaza aceste echipamente, asa cum sunt ele abordate descriptiv în dictionarele indicate drept sursa de documentare Prezentul eseu foloseste si, la rândul sau, ofera informatii sub GNU Free Documentation Licence AUTORII Institutul de Cercetari Nucleare Pitesti CURPINS INTRODUCERE VOLUMUL I - INSTRUMENTE -GRAF -METRU -SCOP VOLUMUL II - APLICATII -GRAFIE -METRIE -SCOPIE BIBLIOGRAFIE ANEXA INTRODUCERE Daca, din perspectiva lingvistica, o familie de cuvinte se caracterizeaza prin radacina comuna, ireductibila din punct de vedere morfologic, cele mai multe dispozitive de masura / înregistrare / investigatie / cercetare / s a m d pot fi recunoscute ca atare mai ales dupa terminatiile cu care se construiesc denumirile acestora: -graf, -metru, -scop, -tron etc În plus, aproape toate aceste substantive comune sunt de genul neutru Fara a avea pretentia de a oferi cititorului o abordare exhaustiva a termenilor din limba româna desemnând INSTRUMENTE specifice (cu deosebire) îndeletnicirilor tehnico-stiintifice si medicale, în VOLUMUL I al lucrarii sunt prezentate, ordonate alfabetic, definitii ale unui numar de peste 1000 de astfel de vocabule ce pot fi grupate "sub o terminatie comuna" Evident, VOLUMUL al II-lea nu putea fi destinat altfel decât identificarii si descrierii a unui numar de aproximativ 900 de APLICATII, domenii de activitate si tehnici ale caror denumiri au, de asemenea, terminatii identice, la multe dintre acestea facându-se trimitere chiar în corpul definitiilor din VOLUMUL I (ex : AEROCARTOGRAF - Aparat automat folosit în aerocartografie Cf fr aérocartographe Sursa: MDN) Autorii s-au oprit doar asupra desinentelor: -graf, -metru si -scop în Volumul întâi, respectiv: -grafie, -metrie si -scopie în al doilea Volum Alte doua terminatii tematice ar fi putut fi, de exemplu, -tron si -tronica, a caror distributie, însa, în limba româna este mai putin bogata Având în vedere generozitatea subiectului abordat, în ambele Volume au fost prezentate, practic, toate cuvintele ale caror denumiri se supun regulilor de constructie adoptate, inclusiv, în vederea cunoasterii si evitarii unor eventuale confuzii, acelea fara nici o legatura cu tematica lucrarii Definitiile ce fac obiectul prezentei colectii sunt prelucrari ale informatiilor oferite, sub Licenta GNU pentru Documentatie Libera, pe pagina web http://www dexonline ro Mai exact, în vederea unei abordari unitare, autorii au pastrat, pentru fiecare definitie în parte, doar textul explicativ si etimologia propuse în sursele primare, indicate fiind, evident, si acestea din urma În ANEXA lucrarii sunt oferite, spre aprofundare, alte câteva zeci de definitii având legatura directa cu tematica generala a prezentului eseu Tot aici se gaseste si traducerea (neoficiala) în limba româna a documentului GNU Free Documentation Licence VOLUMUL I INSTRUMENTE CUPRINS -GRAF 11 -METRU 93 -SCOP 237 BIBLIOGRAFIE 287 ANEXA 289 -GRAF -GRAF - Element secund de compunere savanta cu semnificatia "care scrie", "care deseneaza", "care înregistreaza", "scriitor", "desenator", "înregistrator" Cf fr -graphe, it -grafo, cf gr graphos Sursa: DN -GRAF, -GRAFIE - "Scriere", "care scrie, înregistreaza" Cf fr graph/o/-, -graphe, -graphie, cf gr graphein, a scrie Sursa: MDN A 1 ACCELEROGRAF - Accelerometru care înregistreaza acceleratiile Cf fr accélérographe Sursa: DEX '98 ACCELEROGRAF - Accelerometru înregistrator Cf fr accélérographe, cf lat acceleratio - acceleratie, gr graphein - a scrie Sursa: DN ACCELEROGRAF - Accelerometru înregistrator Cf fr accélérographe Sursa: MDN ACCELEROGRAF - Accelerometru înregistrator Cf fr accélérographe Sursa: NODEX 2 ACTINOGRAF - Actinometru înregistrator Cf fr actinographe Sursa: DEX '98 ACTINOGRAF - Actinometru înregistrator Cf fr actinographe, cf germ Aktinograph Sursa: DN ACTINOGRAF - Actinometru înregistrator Cf fr actinographe Sursa: MDN 3 ACTOGRAF - Aparat pentru masurarea automata a activitatii ritmice comportamentale a animalelor Cf fr actographe Sursa: MDN 4 AEROCARTOGRAF - Aparat automat pentru întocmirea hartilor si a planurilor topografice dupa fotograme aeriene Cf fr aérocartographe Sursa: DEX '98 AEROCARTOGRAF - Aparat automat folosit la întocmirea hartilor si a planurilor topografice pe baza de fotograme aeriene Cf fr aérocartographe Sursa: DN AEROCARTOGRAF - Aparat automat folosit în aerocartografie Cf fr aérocartographe Sursa: MDN AEROCARTOGRAF - Aparat pentru întocmirea hartilor si a planurilor topografice dupa fotografierea din avion Cf fr aérocartographe Sursa: NODEX 5 AEROGRAF - Pulverizator cu care se acopera cu straturi de vopsea uniforme suprafete mari ale unor desene, zugraveli etc Cf fr aérographe Sursa: DEX `98 AEROGRAF - Instrument, asemanator unui vaporizator, cu care se stropesc culori lichide peste un desen, peste o zugraveala etc Cf fr aérographe Sursa: DN AEROGRAF - Pulverizator cu care se stropesc culori lichide peste un desen, o zugraveala etc Cf fr áerographe Sursa: MDN AEROGRAF - Instrument cu care se pulverizeaza culorile lichide peste un desen Cf fr aérographe Sursa NODEX 6 AEROMETEOROGRAF - Aparat meteorologic pe aeronave pentru înregistrarea variatiilor presiunii, temperaturii si umiditatii aerului Cf engl aerometeorograph Sursa: MDN 7 AEROPLETISMOGRAF - Aparat pentru înregistrarea modificarilor volumului toracic în timpul respiratiei Cf fr aéroplethysmographe Sursa: MDN 8 AEROTOPOGRAF - Aparat fotogrammetric folosit pentru executarea hartilor si a planurilor topografice Cf fr aérotopographe Sursa: DEX '98 AEROTOPOGRAF - Aparat fotogrammetric folosit pentru alcatuirea de harti si de planuri topografice la scari mari Cf fr aérotopographe Sursa: DN AEROTOPOGRAF - Aparat fotogrammetric folosit în aerotopografie Cf fr aérotopographe Sursa: MDN 9 ALOGRAF - (Scris) efectuat de o alta persoana Sursa: MDN 10 ALTIGRAF - Altimetru care înregistreaza în timpul zborului înaltimile atinse de avion Cf fr altigraphe Sursa: DEX '98 ALTIGRAF - Altimetru înregistrator, care indica altitudinea unui avion în zbor Cf fr altigraphe Sursa: DN ALTIGRAF - Altimetru înregistrator Cf fr altigraphe Sursa: MDN ALTIGRAF - Altimetru care înregistreaza înaltimea avionului când acesta zboara Cf fr altigraphe Sursa: NODEX 11 ALVEOGRAF - Aparat pentru determinarea capacitatii fainii de a forma cu apa un aluat bun; extensimetru Cf fr alvéographe Sursa: DN ALVEOGRAF - Aparat pentru determinarea capacitatii fainii de a forma cu apa un aluat bun; extensimetru Cf fr alvéographe Sursa: MDN 12 AMILOGRAF - Aparat care masoara si înregistreaza consistenta gelului de amidon dintr-o faina pentru a determina capacitatea de panificatie a acesteia Cf fr amylographe Sursa: DEX '98 AMILOGRAF - Aparat care înregistreaza maximum de gelatinizare a amidonului unei faini în functie de temperatura Cf fr amylographe Sursa: DN AMILOGRAF - Aparat care înregistreaza consistenta gelului de amidon Cf fr amylographe Sursa: MDN 13 AMPELOGRAF - Specialist în ampelografie Cf fr ampélographe Sursa: DEX `98 AMPELOGRAF - Specialist în ampelografie Cf fr ampélographe Sursa: DN AMPELOGRAF - Specialist în ampelografie Cf fr ampélographe Sursa: MDN 14 ANEMOGRAF - Anemometru care înscrie datele înregistrate Cf fr anémographe Sursa: DEX '98 ANEMOGRAF - Anemometru înregistrator Cf fr anémographe Sursa: DN ANEMOGRAF - Anemometru înregistrator Cf fr anémographe Sursa: MDN ANEMOGRAF - Anemometru înregistrator Cf fr anémographe Sursa: NODEX 15 ANEPIGRAF - 1 (Despre un monument) Care nu are nici un fel de inscriptie 2 (Despre scrieri) Fara titlu Cf fr anépigraphe, cf gr an - fara, epigraphe - inscriptie Sursa: DN ANEPIGRAF - 1 (Despre monumente, monede etc ) fara nici un fel de inscriptie; anepigrafic 2 (Despre scrieri) fara titlu Cf fr anépigraphe Sursa: MDN 16 ANGIOCARDIOGRAF - Aparat folosit în angiocardiografie Cf fr angiocardiographe Sursa: MDN 17 ANOPISTOGRAF - (Lucrare) scrisa sau tiparita pe o singura fata a foii Cf fr anopistographe, cf gr an - fara, opisthon - în spate, graphe - scriere Sursa: DN ANOPISTOGRAF - (Text) scris, tiparit pe o singura fata a foii Cf fr anopistographe Sursa: MDN 18 ANTIGRAF - Copie scrisa de mâna de pe un original Cf lat antigraphum Sursa: DEX `98 ANTIGRAF - Copie manuscrisa de pe un original Cf lat antigraphum, gr antigraphon Sursa: DN ANTIGRAF - Copie manuscrisa de pe un original Cf lat antigraphum, gr antigraphon Sursa: MDN 19 ARHEOGRAF - Specialist în arheografie Sursa: DEX `98 ARHEOGRAF - Specialist în arheografie Sursa: MDN 20 ARITMOGRAF - Aparat care efectueaza si înregistreaza mecanic operatii aritmetice Cf fr arithmographe Sursa: DEX '98 ARITMOGRAF - Aritmometru înregistrator ? Masina de calculat mecanica Cf fr arithmographe, cf gr arithmos - numar, graphein - a scrie Sursa: DN ARITMOGRAF - Aritmometru înregistrator Cf fr arithmographe Sursa: MDN ARITMOGRAF - Aritmometru înregistrator Cf fr arithmograph Sursa: NODEX 21 ARMONOGRAF - Aparat mecanic cu ajutorul caruia se pot obtine serii de curbe cu aspect grafic placut, armonios, inedit Cf fr harmonographe Sursa: DEX '98 ARMONOGRAF - Aparat mecanic cu care se pot obtine serii de curbe cu aspect grafic placut, armonios Cf fr harmonographe Sursa: MDN 22 ARTERIOGRAF - Sfimograf Cf fr artériographe Sursa: MDN 23 ASTROGRAF - Luneta astronomica fotografica, folosita la determinarea pozitiei astrilor Cf fr astrographe Sursa: DEX '98 ASTROGRAF - Aparat cu ajutorul caruia se fotografiaza spectrele astrilor Cf fr astrographe Sursa: DN ASTROGRAF - 1 Instrument pentru observarea astrilor si determinarea coordonatelor lor 2 Aparat cu care se fotografiaza spectrele astrilor Cf fr astrographe Sursa: MDN ASTROGRAF - Aparat cu ajutorul caruia se determina pozitia astrilor Cf fr astrographe Sursa: NODEX 24 ATMOGONIOGRAF - Aparat pentru înregistrarea perturbatiilor atmosferice Cf fr athmogoniographe Sursa: MDN 25 AUDIOGRAF - Audiometru înregistrator Cf fr audiographe Sursa: DN AUDIOGRAF - Audiometru înregistrator Cf fr audiographe Sursa: MDN 26 AUTOCARTOGRAF - Aparat pentru obtinerea de planuri si harti prin restitutia automata a fotogramelor Cf fr autocartographe Sursa: DN AUTOCARTOGRAF - Aparat pentru planuri si harti prin restitutia automata a fotogramelor Cf fr autocartographe Sursa: MDN 27 AUTOGRAF - Aparat fotogrammetric folosit la masurarea corpurilor cu ajutorul fotogramelor terestre Cf fr autographe Sursa: DN AUTOGRAF1 - 1 Aparat fotogrammetric, pentru masurarea corpurilor cu ajutorul fotogramelor terestre 2 Aparat pentru înregistrarea imersiunii si înclinarii unei torpile în drumul catre tinta, a lansarii unei mine sau a imersiunii unei dragi Cf fr autographe Sursa: MDN 28 Autoradiograf - s n Sursa: DOR 29 AUXANOGRAF - Auxanometru înregistrator Cf fr auxanographe Sursa: MDN 30 Axograf - s n Sursa: DOR B 31 BALISTOCARDIOGRAF - Aparat pentru înregistrarea oscilatiilor transmise corpului de contractiile inimii; balistograf Cf fr ballistocardiographe Sursa: DN BALISTOCARDIOGRAF - Aparat folosit în balistocardiografie Cf fr balistocardiographe Sursa: MDN 32 BALISTOGRAF - 1 Aparat fotografic special construit pentru fotografierea unor obiective care se misca foarte repede 2 Balistocardiograf Cf fr ballistographe, cf gr ballein - a arunca, graphein - a scrie Sursa: DN BALISTOGRAF - Aparat care masoara unghiul sub care este aruncat un proiectil Sursa: DOOM BALISTOGRAF - Aparat fotografic special pentru fotografierea unor obiective care se misca foarte repede Cf fr balistographe Sursa: MDN 33 BALOGRAF - Instrument pentru masurarea vitezei proiectilelor Cf germ Ballograph, din gr ballo - arunc, graphein - a scrie Sursa: DN BALOGRAF - Instrument pentru masurarea vitezei proiectilelor Cf germ Ballograph Sursa: MDN BALOGRAF - Instrument pentru masurarea vitezei proiectilelor Cf germ Ballograph Sursa: NODEX 34 BAROGRAF - Barometru care înregistreaza în mod automat curba înaltimilor atinse de un avion Cf fr barographe Sursa: DEX '98 BAROGRAF - Barometru înregistrator Cf fr barographe, cf gr baros - greutate, graphein - a scrie Sursa: DN BAROGRAF - Barometru înregistrator Cf fr barographe Sursa: MDN BAROGRAF - Barometru înregistrator Cf fr barographe Sursa: NODEX 35 BAROTERMOGRAF - Barotermometru înregistrator Cf germ Barothermograph Sursa: DN BAROTERMOGRAF - Barotermometru înregistrator Cf germ Barothermograph Sursa: MDN 36 Barotermohigrograf - s n Sursa: DOR 37 BATIGRAF - Batimetru înregistrator Cf fr bathygraphe, cf gr bathys - adânc, graphein - a scrie Sursa: DN BATIGRAF - Batimetru înregistrator Cf fr bathygraphe Sursa: MDN BATIGRAF - Batimetru înregistrator Cf fr bathygraphe Sursa: NODEX 38 BATITERMOGRAF - Aparat care permite înregistrarea temperaturii apei pâna la adâncimi de 200 m Cf fr bathythermographe Sursa: DN BATITERMOGRAF - Aparat pentru înregistrarea temperaturii apei la adâncimi Cf fr bathythermographe Sursa: MDN 39 BELINOGRAF - Aparat de transmis imaginile la distanta pe cale electromagnetica Cf fr bélinographe Sursa: DEX '98 BELINOGRAF - Aparat de transmis imaginile prin telegrafie Cf fr bélinographe Sursa: DN BELINOGRAF - Aparat pentru transmiterea de imagini fotografice la distanta prin telegrafie Cf fr bélinographe Sursa: MDN BELINOGRAF - Aparat folosit pentru a transmite imagini fixe prin telegrafie Cf fr bélinographe Sursa: NODEX 40 BENTOGRAF - Aparat cu care se poate fotografia fundul marii Cf fr benthographe Sursa: MDN 41 BIBLIOGRAF - Specialist în domeniul bibliografiei) Cf fr bibliographe Sursa: DEX `98 BIBLIOGRAF - Specialist în bibliografie Cf fr bibliographe Sursa: DN BIBLIOGRAF - Specialist în bibliografie Cf fr bibliographe Sursa: MDN BIBLIOGRAF - Specialist în bibliografie Cf fr bibliographe Sursa: NODEX 42 BIOGEOGRAF - Specialist în biogeografie Cf fr biogéographe Sursa: DEX `98 BIOGEOGRAF - Specialist în biogeografie Cf fr biogéographe Sursa: DN BIOGEOGRAF - Specialist în biogeografie Cf fr biogéographe Sursa: MDN 43 BIOGRAF - Autor al unei (sau al unor) biografii Cf fr biographe Sursa: DEX `98 BIOGRAF - Autor de biografii Cf fr biographe, it biografo, din gr biographos Sursa: DN BIOGRAF - Autor de biografii Cf fr biographe Sursa: MDN BIOGRAF - Autor de biografii Cf fr biographe Sursa: NODEX 44 BOLOGRAF - Bolometru înregistrator Cf engl bolograph Sursa: MDN 45 BRONTOGRAF - Aparat înregistrator de trasnete Cf fr brontographe, cf gr bronte - trasnet, graphein - a scrie Sursa: DN BRONTOGRAF - Aparat înregistrator de trasnete Cf fr brontopraphe Sursa: MDN C 46 CALCOGRAF - Muncitor specialist în calcografie - Din fr chalcographe Sursa: DEX `98 CALCOGRAF - Muncitor specialist în calcografie Cf fr chalcographe Sursa: DN CALCOGRAF - Muncitor specialist în calcografie Cf fr chalcographe Sursa: MDN CALCOGRAF - Muncitor specialist în calcografie Cf fr chalcographe SursaL NODEX 47 CALIGRAF - Persoana care are scrisul frumos ? Persoana care se ocupa cu copierea artistica de carti si manuscrise (mai ales înainte de raspândirea tiparului) Cf fr calligraphe Sursa: DEX `98 CALIGRAF - Om care are scrisul frumos; cel care se îndeletniceste cu copiatul artistic al unor carti si manuscrise Cf fr calligraphe, gr kallos - frumos, graphein - a scrie Sursa: DN CALIGRAF - Cel care are scrisul frumos; cel care se îndeletniceste cu copiatul artistic de carti si manuscrise Cf fr calligraphe Sursa: MDN CALIGRAF - 1 Persoana care scrie frumos si citet 2 Persoana care se ocupa cu copierea artistica a cartilor si a manuscriselor Cf fr calligraphe Sursa NODEX 48 CARACTEROGRAF - Aparat electronic care permite vizualizarea pe ecranul unui tub catodic a caracteristicilor dispozitivelor semiconductoare Cf engl characterographe Sursa: DEX '98 CARACTEROGRAF - Aparat electronic pentru vizualizarea pe ecranul unui tub catodic a dispozitivelor semiconductoare Cf engl characterographe Sursa: MDN 49 CARDIOGRAF - Aparat care înregistreaza grafic pulsatiile inimii Cf fr cardiographe Sursa: DEX '98 CARDIOGRAF - Aparat care înregistreaza bataile inimii Cf fr cardiographe, cf gr kardia - inima, graphein - a scrie Sursa: DN CARDIOGRAF - Aparat folosit în cardiografie Cf fr cardiographe Sursa: MDN CARDIOGRAF - Aparat care înregistreaza bataile inimii Cf fr cardiographe Sursa: NODEX 50 CARDIOSFIGMOGRAF - Aparat pentru înregistrarea grafica a pulsului Cf fr cardiosphygmographe Sursa: MDN 51 CARTOGRAF - Specialist în cartografie Cf fr cartographe Sursa: DEX `98 CARTOGRAF - Specialist în cartografie Cf fr cartographe, cf lat charta - harta, gr graphein - a scrie Sursa: DN CARTOGRAF - Specialist în cartografie Cf fr cartographe Sursa: MDN CARTOGRAF - Specialist în cartografie Cf fr cartographe Sursa: NODEX CARTOGRAF - Mapar Sursa: Sinonime 52 CATATERMOGRAF - Catatermometru înregistrator Cf fr catathermographe Sursa: MDN 53 CECOGRAF - Instrument de care se servesc orbii pentru a scrie Cf fr cécographe Sursa: DEX '98 CECOGRAF - Instrument de care se servesc orbii pentru a scrie Cf fr caecographe, cf lat caecus - orb, gr graphein - a scrie Sursa: DN CECOGRAF - Instrument de scris pentru orbi Cf fr cécographe Sursa: MDN CECOGRAF - Instrument de care se servesc orbii pentru a scrie Cf fr cécographe Sursa: NODEX 54 CEFALOGRAF - Instrument pentru înregistrarea grafica a dimensiunilor capului, folosit în antropometrie Cf fr céphalographe Sursa: DEX '98 CEFALOGRAF - Cefalometru înregistrator Cf fr céphalographe Sursa: DN CEFALOGRAF - Cefalometru înregistrator Cf fr céphalographe Sursa: MDN CEFALOGRAF - Cefalometru înregistrator Cf fr céphalographe Sursa: NODEX 55 CHEMIGRAF - Tehnica gravarii chimice a cliseelor tipografice; chemitipie Cf fr chémigraphie Sursa: MDN 56 CHIMOGRAF - Aparat folosit în fiziologie pentru înregistrarea grafica a miscarilor unor organe Cf fr kimographe Sursa: DEX '98 CHIMOGRAF - Aparat pentru înregistrarea anumitor fenomene fiziologice ? Aparat pentru înregistrarea sunetelor Cf fr kimographe, cf gr kyma - agitatie, graphein - a scrie Sursa: DN CHIMOGRAF - 1 Aparat pentru înregistrarea anumitor fenomene fiziologice 2 Aparat în fonetica experimentala pentru înregistrarea sunetelor vorbirii Cf fr kimographe Sursa: MDN 57 CHIROGRAF - 1 Act diplomatic întarit cu semnaturi autentice ? Semnatura autentica 2 Aparat pentru reeducarea degetelor unui mutilat Cf fr chirographe Sursa: DN CHIROGRAF - 1 Act diplomatic întarit cu semnaturi autentice ? semnatura însasi 2 Aparat pentru reeducarea degetelor unui mutilat Cf fr chirographe Sursa: MDN 58 CINEMATOGRAF - 1 Local de spectacole destinat proiectarii filmelor cinematografice în fata publicului spectator; cinema 2 Cinematografie Cf fr cinématographe Sursa: DEX `98 CINEMATOGRAF - 1 Local destinat proiectarii filmelor pentru public; cinema 2 Cinematografie Cf fr cinématographe, cf gr kinema - miscare, graphein - a scrie Sursa: DN CINEMATOGRAF - 1 Local destinat proiectarii filmelor pentru public; cinema 2 Cinematografie Cf fr cinématographe Sursa: MDN CINEMATOGRAF - 1 Local special pentru demonstrarea publica a filmelor; cinema ~ cu ecran lat 2 CINEMATOGRAFIE Cf fr cinématographe Sursa: NODEX CINEMATOGRAF - Cinema, film (Ma duc la ~ ) Sursa: Sinonime 59 CINEMOGRAF - Instrument care determina si înregistreaza vitezele Cf fr cinémographe Sursa: DN CINEMOGRAF - Cinemometru înregistrator Cf fr cinémographe Sursa: MDN 60 CLIDONOGRAF - Aparat pentru determinarea polaritatii, amplitudinii si formei undelor de supratensiune din instalatiile electrice Cf fr clydonographe, cf gr klydon - agitatie, graphein - a scrie Sursa: DN CLIDONOGRAF - Aparat pentru determinarea polaritatii, amplitudinii si formei undelor de supratensiune din instalatiile electrice Cf fr clydonographe Sursa: MDN 61 CLINOGRAF - Instrument care serveste la masurarea înclinarii pe verticala sau pe orizontala a unui strat de teren Cf fr clinographe Sursa: DEX '98 CLINOGRAF - Instrument care serveste la determinarea grafica a înclinarii pantei terenului Cf fr clinographe, cf gr klino - înclin, graphein - a scrie Sursa: DN CLINOGRAF - 1 Instrument pentru determinarea grafica a înclinarii pantei terenului 2 Instrument pentru masurarea înclinarii fata de verticala sau de orizontala a unei gauri de sonda Cf fr clinographe Sursa: MDN CLINOGRAF - Instrument care serveste la determinarea grafica a înclinarii unui teren Cf fr clinographe Sursa: NODEX 62 CLONOGRAF - Aparat pentru înregistrarea grafica a miscarilor produse în timpul unui spasm clonic Cf engl clonograph Sursa: MDN 63 COLORGRAF - Aparat electronic de corectat si de dozat extrasele de culori obtinute pe negative fotografice Cf fr colorgraphe Sursa: DN COLORGRAF - Aparat electronic de corectat si dozat extrasele de culori obtinute pe negative fotografice Cf fr colorgraphe Sursa: MDN 64 COMEDIOGRAF - Autor de comedii Cf it commediografo, lat comoediographus Sursa: DEX `98 COMEDIOGRAF - Autor de comedii Cf it commediografo, lat comoediographus Sursa: DN COMEDIOGRAF - Autor de comedii Cf it commediografo, lat comoediographus Sursa: MDN COMEDIOGRAF - Autor de comedii Cf it commediografe, lat comoediographus Sursa: NODEX 65 COORDONOGRAF - Instrument destinat raportarii punctelor în functie de coordonatele lor Cf coordon(ata) + -graf Sursa: DN COORDONOGRAF - Instrument pentru raportarea automata a punctelor în functie de coordonatele lor, în cartografie Dupa fr coordinatographe Sursa: MDN 66 COREGRAF - Maestru sau maestra de dans si de balet, persoana care creeaza un dans sau un spectacol de balet Cf fr chorégraphe Sursa: DEX '98 COREGRAF - Maestru de dans si de balet Cf fr chorégraphe, cf gr khoreia - dans, graphein - a scrie Sursa: DN COREGRAF - Maestru de dans si de balet; creator al unui dans sau al unui spectacol de balet Cf fr chorégraphe Sursa: MDN COREGRAF - Pedagog în arta dansului si a baletului Cf fr chorégraphe Sursa: NODEX 67 COREOGRAF - Coregraf Sursa: DEX' 98 COREOGRAF - Coregraf Sursa: DN 68 CORONAROGRAF - Aparat folosit în coronarografie Cf fr coronarographe Sursa: MDN 69 CORONOGRAF - Instrument astronomic pentru studiul coroanei solare Cf fr coronographe Sursa: DEX '98 CORONOGRAF - Instrument telescopic pentru cercetarea coroanei solare Cf fr coronographe Sursa: DN CORONOGRAF - Instrument telescopic pentru cercetarea coroanei solare Cf fr coronographe Sursa: MDN CORONOGRAF - Telescop destinat cercetarii coroanei solare Cf fr coronographe Sursa: NODEX 70 COSMOGRAF - Om de stiinta care se ocupa cu cosmografia Cf fr cosmographe Sursa: DEX' 98 COSMOGRAF - Specialist în cosmografie Cf lat cosmographus, fr cosmographe Sursa: DN COSMOGRAF - Specialist în cosmografie Cf fr cosmographe Sursa: MDN COSMOGRAF - Specialist în cosmografie Cf fr cosmographe, Sursa: NODEX 71 CRANIOGRAF - Aparat care permite radiografia craniului Cf fr crâniographe Sursa: DN CRANIOGRAF - Aparat folosit în craniografie Cf fr crâniographe Sursa: MDN 72 CRIPTOGRAF - I Specialist în criptografie II Masina de cifrat si descifrat Cf fr cryptographe Sursa: MDN 73 CRISOGRAF - Copist care scrie manuscrise cu litere de aur Cf fr chrysographe Sursa: DEX' 98 CRISOGRAF - Copist care scrie manuscrise cu litere de aur Cf fr chrysographe Sursa: DN CRISOGRAF - Copist care scrie manuscrise cu litere de aur Cf fr chrysographe Sursa: MDN CRISOGRAF - Copist care scrie manuscrise cu litere de aur Cf fr chrysographe Sursa: NODEX 74 CRISTALOGRAF - Specialist în cristalografie Cf fr cristallographe Sursa: DEX' 98 CRISTALOGRAF - Specialist în cristalografie Cf fr cristallographe Sursa: DN CRISTALOGRAF - Specialist în cristalografie Cf fr cristallographe Sursa: MDN CRISTALOGRAF - Specialist în cristalografie Cf fr cristallographe, Sursa: NODEX 75 CROMATOGRAF - Aparat folosit în cromatografie Cf fr chromatographe Sursa: MDN 76 CRONOGRAF - Aparat automat de precizie, prevazut cu un mecanism de ceasornic, care înregistreaza începutul si sfârsitul unei actiuni sau al unui fenomen în desfasurare, folosit în fizica, în aviatie, în sport etc Cf fr chronographe Sursa: DEX '98 CRONOGRAF2 - Instrument înregistrator al timpului ? Instrument folosit la verificarea functionarii ceasornicelor si a cronometrelor Cf fr chronographe, cf gr chronos - timp, graphein - a scrie Sursa: DN CRONOGRAF - I Autor de cronici II 1 Scriere populara reprezentând un fel de sinteza a istoriei generale 2 Instrument înregistrator al timpului ? Instrument folosit pentru verificarea functionarii ceasornicelor si a cronometrelor Cf fr chronographe Sursa: MDN CRONOGRAF - 1 Aparat înregistrator al timpului folosit în fizica, aviatie, sport etc 2 Aparat pentru verificarea functionarii ceasornicelor si a cronometrelor Cf fr chronographos Sursa: NODEX 77 CURBIGRAF - Instrument folosit în matematici pentru trasarea curbelor Cf fr curvigraphe Sursa: DN CURBIGRAF - Instrument în matematici pentru trasarea curbelor Dupa fr curvigraphe Sursa: MDN 78 CURENTOGRAF - Curentometru înregistrator Cf fr courantographe Sursa: DN CURENTOGRAF - Curentometru înregistrator Cf fr courantographe Sursa: MDN D 79 DACTILOGRAF - Persoana care are ca ocupatie de baza dactilografia Cf fr dactylographe Sursa: DEX' 98 DACTILOGRAF - Cel care practica dactilografia Cf fr dactylographe, cf gr daktylos - deget, graphein - a scrie Sursa: DN DACTILOGRAF - Cel care se ocupa cu dactilografia Cf fr dactylographe Sursa: MDN DACTILOGRAF - Persoana care practica dactilografia Cf fr dactylographe Sursa: NODEX 80 DECLINOGRAF - Instrument care înregistreaza variatia declinatiei magnetice Cf fr déclinographe Sursa: DEX '98 DECLINOGRAF - Instrument care înregistreaza variatia declinatiei magnetice Cf fr déclinographe Sursa: DN DECLINOGRAF - Declinometru înregistrator Cf fr déclinographe Sursa: MDN 81 DEMOGRAF - Specialist în demografie Cf fr démographe Sursa: DEX' 98 DEMOGRAF - Specialist în demografie Cf fr démographe Sursa: DN DEMOGRAF - Specialist în demografie Cf fr démograph Sursa: MDN DEMOGRAF - Specialist în demografie Cf fr démographe Sursa: NODEX 82 DEMONOGRAF - Autor al unor studii despre demoni Cf fr démonographe Sursa: DN DEMONOGRAF - Autor de studii despre demoni Cf fr démonographe Sursa: MDN 83 Dendroauxograf - s n Sursa: DOR 84 DENDROGRAF - Dendrometru înregistrator Cf fr dendrographe Sursa: DN DENDROGRAF - Dendrometru înregistrator Cf fr dendrographe Sursa: MDN 85 DENSOGRAF - Densometru înregistrator Cf germ Densograph Sursa: MDN 86 DERIVATOGRAF - Aparat pentru înregistrarea variatiei greutatii unui corp supus încalzirii treptate în anumite medii ambiante Cf fr dérivatographe Sursa: DEX '98 DERIVATOGRAF - Aparat pentru înregistrarea variatiei greutatii unui corp supus încalzirii treptate în anumite medii Et incerta Sursa: DN DERIVATOGRAF - Aparat pentru înregistrarea variatiei greutatii unui corp supus încalzirii treptate în anumite medii Cf deriva/tie/ + -graf Sursa: MDN 87 DERIVOGRAF - Derivometru înregistrator Cf fr dérivographe Sursa: DN DERIVOGRAF - Derivometru înregistrator Cf fr dérivographe Sursa: MDN 88 DERMATOGRAF - (Creion colorat) care are o compozitie speciala si serveste la machiaj Cf fr dermatographe Sursa: DEX' 98 DERMATOGRAF - (Creion) dermatograf = creion colorat, cu mina facuta din aceeasi compozitie ca si grimoanele, servind la machiaj Cf fr dermatographe, cf gr derma - piele, graphein - a scrie Sursa: DN DERMATOGRAF - (Creion) ~ = creion colorat, cu mina facuta din aceeasi compozitie ca si grimoanele, servind la machiaj Cf fr dermatographe Sursa: MDN DERMATOGRAF - Creion ~ creion colorat folosit la machiajul ochilor Cf fr dermatographe Sursa: NODEX 89 DIAGRAF - Instrument care permite reproducerea obiectelor aflate în fata ochilor dupa principiul camerei luminoase, fara a cunoaste arta desenului Cf fr diagraphe Sursa: DN DIAGRAF - Instrument pentru reproducerea obiectelor aflate în fata ochilor dupa principiul camerei luminoase, fara a cunoaste arta desenului Cf engl diagraph Sursa: MDN 90 Digráf - s n Sursa: DOR 91 DILATOGRAF - Dilatometru înregistrator Cf fr dilatographe, cf lat dilatare - a dilata, gr graphein - a scrie Sursa: DN DILATOGRAF - Dilatometru înregistrator Cf fr dilatographe Sursa: MDN DILATOGRAF - Dilatometru înregistrator Cf fr dilatographe Sursa: NODEX 92 DINAMOGRAF - Dinamometru înregistrator Cf fr dynamographe Sursa: DEX '98 DINAMOGRAF - Dinamometru înregistrator Cf fr dynamographe Sursa: DN DINAMOGRAF - Dinamometru înregistrator Cf fr dynamographe Sursa: MDN DINAMOGRAF - Dinamometru înregistrator Cf fr dynamographe Sursa: NODEX 93 DIPLOGRAF - Masina de scris care functioneaza simultan cu doua feluri de caractere Cf fr diplographe Sursa: DEX' 98 DIPLOGRAF - Masina de scris cu doua mecanisme, care, functionând simultan, da scrieri diferite (cu doua feluri de caractere) Cf fr diplographe Sursa: DN DIPLOGRAF - Masina de scris cu doua mecanisme, la care se efectueaza simultan doua scrieri cu caractere diferite Cf fr diplographe Sursa: MDN DIPLOGRAF - Masina de scris cu doua feluri de caractere, care pot fl folosite simultan Cf fr diplographe Sursa: NODEX 94 DOXOGRAF - (În Grecia antica) Autor care spicuia parerile filozofilor, expunându-le pe probleme Cf fr doxographe, cf gr doxa - parere, graphein - a scrie Sursa: DN DOXOGRAF - (În Grecia antica) autor care spicuia parerile filozofilor, expunându-le pe probleme Cf fr doxographe Sursa: MDN E 95 ECOCARDIOGRAF - Aparat pentru ecocardiografie Cf engl échocardiograph Sursa: MDN 96 ECOGRAF - Aparat pentru aprecierea densitatii mediilor bazat pe principiul vibratiilor ultrasonore Cf fr échographe Sursa: DN ECOGRAF - Aparat pentru ecografie Cf fr échographe Dursa: MDN ECOGRAF - Aparat pentru investigarea organelor interne, bazat pe ultrasunete Cf fr échographe Sursa: NODEX 97 ELECTROCARDIOGRAF - Aparat cu ajutorul caruia se executa electrocardiogramele, înregistrându-le pe hârtie fotografica sau pe film Cf fr électrocardiographe, germ Elektrokardiograph Sursa: DEX '98 ELECTROCARDIOGRAF - Aparat cu ajutorul caruia se fac electrocardiograme Cf fr électrocardiographe, germ Elektrokardiograph Sursa: DN ELECTROCARDIOGRAF - Aparat pentru electrocardiografie Cf fr électrocardiographe Sursa: MDN 98 ELECTROCHIMOGRAF - Aparat pentru înregistrarea curentilor electrici emisi de contractia organelor, vaselor de sânge etc Cf engl electrokymograph Sursa: DEX '98 ELECTROCHIMOGRAF - Aparat folosit în electrochimografie Cf engl electrokymograph Sursa: MDN 99 ELECTROENCEFALOGRAF - Aparat folosit în electroencefalografie Cf fr électro-encéphalograph Sursa: DEX '98 ELECTROENCEFALOGRAF - Aparat folosit în electroencefalografie Cf fr électroencéphalographe Sursa: DN ELECTROENCEFALOGRAF - Aparat folosit în electroencefalografie Cf fr électro-encéphalographe Sursa: MDN 100 ELECTROGASTROGRAF - Instrument electronic folosit în electrogastrografie Cf fr électrogastrographe Sursa: MDN 101 ELECTROGLOTOGRAF - Aparat electronic care permite vizualizarea si înregistrarea vibratiilor glotale Cf fr électroglottographe Sursa: DEX '98 ELECTROGLOTOGRAF - Aparat care înregistreaza vibratiile glotale Cf fr électroglottographe Sursa: MDN 102 ELECTROGRAF - Aparat cu ajutorul caruia se face analiza calitativa a metalelor, a aliajelor si a minereurilor Cf fr électrographe Sursa: DEX '98 ELECTROGRAF - Aparat cu ajutorul caruia se face analiza calitativa a metalelor, a aliajelor si a minereurilor Cf fr électrographe, cf fr électro-, gr graphein - a scrie Sursa: DN ELECTROGRAF - Aparat pentru analiza calitativa a metalelor, aliajelor si minereurilor Cf fr électrographe Sursa: MDN 103 ELECTROMIOGRAF - Aparat cu ajutorul caruia se face electromiografia Cf fr électromyographe Sursa: DEX '98 ELECTROMIOGRAF - Aparat cu ajutorul caruia se face electromiografia Cf fr électromyographe Sursa: DN ELECTROMIOGRAF - Aparat folosit în electromiografie Cf fr électromyographe Sursa: MDN 104 ELECTRONOGRAF - Aparat pentru electronografii Cf fr électronographe Sursa: DEX '98 ELECTRONOGRAF - Aparat folosit în electronografie Cf fr électronographe Sursa: MDN 105 ELECTROSTETOGRAF - Aparat electric care amplifica si înregistreaza zgomotele respiratorii si cardiace ale toracelui Cf electro- + stetograf Sursa: MDN 106 ELIPSOGRAF - Instrument care serveste la desenarea elipselor Cf fr ellipsographe Sursa: DEX '98 ELIPSOGRAF - Instrument cu care se deseneaza elipsele Cf fr ellipsographe, cf fr ellipse - elipsa, gr graphein - a scrie Sursa: DN ELIPSOGRAF - Instrument pentru desenarea elipselor Cf fr ellipsographe Sursa: MDN ELIPSOGRAF - Instrument pentru desenarea elipselor Cf fr ellipsographe Sursa: NODEX 107 ENCEFALOGRAF - Aparat în encefalografie Cf fr encéphalographe Sursa: MDN 108 ENTEROGRAF - Aparat folosit în enterografie Cf fr entérographe Sursa: MDN 109 EPIGRAF - Scurt fragment, de obicei dintr-o opera celebra, în versuri sau în proza, pus la începutul unei carti sau al unui capitol pentru a indica în mod concis ideea artistica a lucrarii sau a capitolului respectiv; moto ? Scurta inscriptie pe fatada unei constructii, a unui monument, a unui edificiu antic etc Cf fr épigraphe Sursa: DEX' 98 EPIGRAF - Citat semnificativ pus la începutul unei carti, al unui capitol ? Scurta inscriptie de pe fatada unui edificiu, a unui monument etc Cf fr epigraphe, cf gr epi - deasupra, graphein - a scrie Sursa: DN EPIGRAF - 1 Citat semnificativ pus la începutul unei carti, al unui capitol 2 Scurta inscriptie de pe fatada unui edificiu, a unui monument etc Cf fr épigraphe Sursa: MDN EPIGRAF - 1 Citat scurt pus la începutul unei opere sau al unui capitol pentru a sublinia ideea principala a scrierii; moto 2 (la grecii antici) Inscriptie pe fatada unei cladiri sau a unui monument Cf fr épigraphe Sursa: NODEX EPIGRAF - Moto Sursa: Sinonime 110 EPISTOLOGRAF - Autor, scriitor de scrisori Cf it epistolografo Sursa: DN EPISTOLOGRAF - Autor de scrisori Cf it epistolografo Sursa: MDN 111 ERGODINAMOGRAF - Ergograf Et incerta Sursa: DN 112 ERGOGRAF - Aparat care înregistreaza grafic activitatea musculara Cf fr ergographe Sursa: DEX '98 ERGOGRAF - Aparat pentru înregistrarea fortei musculare; ergodinamograf Cf fr ergographe, cf gr ergon - lucru, graphein - a scrie Sursa: DN ERGOGRAF - Aparat pentru înregistrarea activitatii musculare Cf fr ergographe Sursa: MDN ERGOGRAF - Aparat pentru înregistrarea grafica a fortei musculare Cf fr ergographe Sursa: NODEX 113 Erotográf - s m Sursa: DOR 114 ETNOGRAF - Specialist care se ocupa cu etnografia Cf fr ethnographe Sursa: DEX' 98 ETNOGRAF - Specialist în etnografie Cf fr ethnographe Sursa: DN ETNOGRAF - Specialist în etnografie Cf fr ethnographe Sursa: MDN ETNOGRAF - Specialist în etnografie Cf fr ethnographe Sursa: NODEX 115 EVAPORIGRAF - Evaporimetru înregistrator Cf fr évaporographe Sursa: NODEX EVAPORIGRAF - Evaporimetru înregistrator Cf fr évaporographe Sursa: DN EVAPORIGRAF - Evaporimetru înregistrator Cf germ Evaporigraph Sursa: MDN 116 EXTENSOGRAF - Aparat care înregistreaza variatia viscozitatii unui aluat de o anumita consistenta Cf fr extensographe Sursa: DEX '98 EXTENSOGRAF - Aparat care înregistreaza variatia viscozitatii unui aluat de o anumita consistenta Cf fr extensographe Sursa: DN EXTENSOGRAF - Aparat care înregistreaza variatia viscozitatii unui aluat Cf fr extensographe Sursa: MDN F 117 FARINOGRAF - Aparat care serveste la înregistrarea rezistentei la framântare a unui aluat si capacitatea de hidratare a fainii Cf fr farinographe Sursa: DN FARINOGRAF - Aparat pentru înregistrarea rezistentei la framântare a unui aluat si a capacitatii de hidratare a fainii Cf fr fariongraphe Sursa: MDN FARINOGRAF - Aparat pentru determinarea cantitatii de apa necesara la obtinerea unui anumit aluat si a rezistentei acestuia la framântat Cf fr farinographe Sursa: NODEX 118 FERMENTOGRAF - Aparat care înregistreaza grafic puterea de fermentare a unui aluat Cf fr fermentographe Sursa: DN FERMENTOGRAF - Aparat pentru determinarea puterii de fermentare a unui aluat Cf fr fermentographe Sursa: MDN FERMENTOGRAF - Aparat pentru înregistrarea puterii de fermentare a unui aluat Cf fr fermentographe Sursa: NODEX 119 FIBROGRAF - Aparat pentru determinarea lungimii fibrelor Cf fr fibrographe Sursa: DN FIBROGRAF - Aparat pentru masurarea lungimii fibrelor Cf fr fibrographe Sursa: MDN 120 FIDOGRAF - Aparat înregistrator pentru stabilirea valorii si a caracterului avansarii garniturii de foraj Sursa: MDN 121 FILMFONOGRAF - Magnetofon de constructie speciala care foloseste banda magnetica de dimensiunile peliculei cinematografice Cf engl film phonographe Sursa: DEX' 98 FILMFONOGRAF - Magnetofon cu ajutorul caruia se reproduc benzile de dialog, zgomot si muzica montate în sincron ale unui film Cf film + fonograf Sursa: DN FILMFONOGRAF - Magnetofon cu care se reproduc benzile de dialog, zgomot si muzica montate în sincron ale unui film Cf engl film phonographe Sursa: MDN 122 FILMOGRAF - Aparat cu care se aplica pe filme pelicula fotosensibila Cf fr filmographe Sursa: DN FILMOGRAF - Aparat cu care se aplica pe filme pelicula fotosensibila Cf fr filmographe Sursa: MDN 123 FITOGEOGRAF - Specialist în fitogeografie Cf fr phytogéographe Sursa: MDN 124 FITOGRAF - Specialist în fitografie Cf fr phytographe Sursa: DN FITOGRAF - Specialist în fitografie Cf fr phytographe Sursa: MDN 125 FIZIOGRAF - Specialist în fiziografie Cf fiziografie Sursa: DN FIZIOGRAF - Specialist în fiziografie Cf fizi-ografie Sursa: MDN 126 FLANELOGRAF - Tablou constând dintr-o suprafata de flanela pe care se aplica figuri decupate dintr-o hârtie speciala si care permite sa se demonstreze elevilor (mici) combinatii interesante Cf fr tableau de feutre Sursa: DN FLANELOGRAF - Tablou constând dintr-o suprafata de flanela pe care se aplica figuri decupate dintr-o hârtie speciala si care permite sa se demonstreze elevilor (mici) combinatii interesante Cf fr tableau de feutre Sursa: MDN 127 FLUVIOGRAF - Fluviometru înregistrator Cf fr fluviographe Sursa: DN FLUVIOGRAF - Fluviometru înregistrator Cf fr fluviographe Sursa: MDN 128 FONOCARDIOGRAF - Aparat cu ajutorul caruia vibratiile sonore ale inimii sunt transformate în semnale electromagnetice Cf fr phonocardiographe Sursa: DEX '98 FONOCARDIOGRAF - Aparat pentru înregistrarea grafica a zgomotelor inimii Cf fr phonocardiographe Sursa: DN FONOCARDIOGRAF - Aparat folosit în fonocardiografie Cf fr phonocardiographe Sursa: MDN FONOCARDIOGRAF - Aparat pentru înregistrarea grafica a variatiilor sonore ale inimii Cf fr phonocardiographe Sursa: NODEX 129 FONOGRAF - Aparat folosit pentru înregistrarea si reproducerea mecanica a sunetelor Cf fr phonographe Sursa: DEX '98 FONOGRAF - Aparat pentru imprimarea si reproducerea sunetelor cu ajutorul unui disc din material plastic Cf fr phonographe, cf gr phone - voce, graphein - a scrie Sursa: DN FONOGRAF - Aparat de înregistrare si redare a sunetelor cu ajutorul unui disc din material plastic Cf fr phonographe Sursa: MDN FONOGRAF - Aparat pentru înregistrarea si reproducerea sunetelor Cf fr phonographe Sursa: NODEX 130 FONOSTETOGRAF - Aparat pentru înregistrarea zgomotelor intratoracice Cf fr phonostéthographe Sursa: MDN 131 FOTOAUTOGRAF - (Planta) care se hraneste prin fotosinteza Cf engl photoautograph Sursa: MDN 132 FOTOCARTOGRAF - Aparat fotogrammetric folosit pentru realizarea automata a hartilor pe baza de fotograme Cf fr photocartographe Sursa: DEX '98 FOTOCARTOGRAF - Aparat fotogrammetric pentru constructia automata a hartilor pe baza de fotograme Cf fr photocartographe Sursa: DN FOTOCARTOGRAF - Aparat fotogrammetric pentru întocmirea automata a hartilor pe faza de fotograme Cf fr photocartographe Sursa: MDN FOTOCARTOGRAF - Aparat fotogrammetric pentru realizarea automata a hartilor pe baza de fotograme Cf fr photocartographe Sursa: NODEX 133 FOTOCHIMOGRAF - Aparat care permite analiza si studierea miscarilor fizice cu ajutorul filmului Cf fr photokimographe Sursa: MDN 134 FOTOCOAGULOGRAF - Aparat pentru masurarea automata a coagularii sângelui Cf fotocoagulare (dupa electrocardiograf) Sursa: DEX '98 FOTOCOAGULOGRAF - Aparat pentru înregistrarea coagularii sângelui Cf fotocoagu/are/ + -graf Sursa: MDN 135 FOTOCRONOGRAF - Aparat fotografic folosit la înregistrarea automata a fotografiilor luate în serie Cf fr photochronographe Sursa: DEX '98 FOTOCRONOGRAF - Aparat fotografic folosit la înregistrarea automata a fotografiilor luate în serie Cf fr photochronographe Sursa: DN FOTOCRONOGRAF - Aparat fotografic pentru înregistrarea automata a fotografiilor luate în serie Cf fr photochronographe Sursa: MDN FOTOCRONOGRAF - Aparat fotografic pentru înregistrarea fotografiilor luate în serie Cf fr photochronographe Sursa: NODEX 136 FOTOGRAF - Persoana care se ocupa cu fotografierea; specialist în tehnica fotografica Cf fr photographe Sursa: DEX' 98 FOTOGRAF - Specialist în fotografie; lucrator specializat în lucrari de fotografie Cf fr photographe Sursa: DN FOTOGRAF - Specialist în fotografie Cf fr photographe Sursa: MDN FOTOGRAF - Lucrator specializat în lucrari de fotografie Cf fr photograph Sursa: NODEX FOTOGRAF - Pozar Sursa: Sinonime 137 FOTOKINOGRAF - Instrument care permite analizarea si studierea miscarilor fizice cu ajutorul filmului Cf fr photokinographe Sursa: DN 138 FOTOPERSPECTOGRAF - Aparat fotogrammetric cu ajutorul caruia se poate obtine fotoplanul sau fotoperspectiva unei regiuni, în vederea întocmirii de harti topografice Cf fr photoperspectographe, engl photoperspectograph Sursa: MDN 139 FOTOSTEREOGRAF - Aparat fotogrammetric de fotores-titutie, bazat pe principiul vederii stereoscopice Cf fr photostéréographe Sursa: MDN 140 FOTOTELEGRAF - Echipament destinat producerii si receptiei, însotite de înregistrare, a mesajelor corespunzatoare imaginilor fixe transmise prin fotografie Cf fr phototélégraphe Sursa: DEX '98 FOTOTELEGRAF - Aparat folosit în fototelegrafie Cf fr phototélégraphe Sursa: DN FOTOTELEGRAF - Aparat folosit în fototelegrafie Cf fr phototélégraphe Sursa: MDN FOTOTELEGRAF - Aparat pentru transmiterea imaginilor (fotografiilor, desenelor etc ) la distanta Cf fr phototélégraphe Sursa: NODEX 141 FRAZEOGRAF - Specialist în frazeografie Cf fr phraséograf Sursa: NODEX G 142 GASTROGRAF - Instrument pentru înregistrarea grafica a miscarilor stomacului Cf fr gastrographe, cf gr gaster - stomac, graphein - a scrie Sursa: DN GASTROGRAF - Instrument pentru înregistrarea grafica a contractiilor stomacului Cf fr gastrographe Sursa: MDN 143 GEOGRAF - Specialist în geografie Cf fr géographe, lat geographus Sursa: DEX' 98 GEOGRAF - Specialist în geografie Cf fr géographe, lat geographus Sursa: DN GEOGRAF- Specialist în geografie Cf fr géographe, lat geopraphus Sursa: MDN GEOGRAF - Specialist în geografie Cf fr géographe, lat geographus Sursa: NODEX GEOGRAF - Scriitor de pamânt Sursa: Sinonime 144 GLOSOGRAF - Instrument de înregistrat cuvintele, folosind miscarile limbii Cf fr glossographe Sursa: MDN 145 GLUTOGRAF - Aparat pentru determinarea extensibilitatii glutenului Cf glut(en) + -graf Sursa: DN GLUTOGRAF - Aparat pentru determinarea extensibilitatii glutenului Cf glut/en/ + -graf Sursa: MDN 146 GNATOGRAF - Instrument medical pentru masurarea fortei muschilor masticatori Cf fr gnathographe Sursa: MDN 147 GONIOGRAF - Aparat care, pe un tun antiaerian, da deriva si corectiile în directie Cf fr goniographe Sursa: MDN 148 GRAF - Ansamblu a doua multimi disjuncte, între care s-a stabilit o corespondenta ? Teoria grafelor = disciplina care studiaza proprietatile topologice ale structurii grafelor Cf fr graphe, engl graph Sursa: DEX '98 GRAF - Conte german Cf germ Graf Sursa: DN GRAF - 1 Reprezentare grafica a locului geometric al unei functii 2 Sistem de cupluri formate prin aplicarea unei multimi într-o a doua multime sau chiar în ea însasi ? Teoria grafurilor = disciplina al carei obiect îl constituie proprietatile topologice ale structurii grafurilor Cf fr graphe, cf engl graph(ic formula) Sursa: DN GRAF1 - Conte german Cf germ Graf Sursa: MDN GRAF2 - Model matematic figural care permite vizualizarea si stabilirea ordinii logice a legaturilor dintre elementele componente ale unui sistem sau dintre operatiile si fazele unui proces ? Teoria grafurilor = disciplina care studiaza proprietatile topologice ale structurii grafurilor Cf fr graphe, engl graph Sursa: MDN GRAF - 1 Titlu ereditar nobiliar superior celui de viconte si inferior celui de marchiz; conte 2 Persoana cu un astfel de titlu Cf germ Graf Sursa: NODEX H 149 HAGIOGRAF - Autor care scrie vietile sfintilor Cf fr hagiographe Sursa: DEX' 98 HAGIOGRAF - Autor care scrie despre vietile sfintilor Cf fr hagiographe, lat hagiographus Sursa: DN HAGIOGRAF - Autor de hagiografie Cf fr hagio-graphe Sursa: MDN HAGIOGRAF - Autor de hagiografii Cf fr hagiographe Sursa: NODEX 150 HARMONOGRAF - Armonograf [DEX'98] Sursa: Neoficial 151 HECTOGRAF - Sapirograf Cf fr hectographe, germ Hektograph Sursa: DEX '98 HECTOGRAF - Sapirograf Cf fr hectographe, germ Hektograph Sursa: DN HECTOGRAF - Sapirograf Cf fr hectographe, germ Hektograph Sursa: MDN HECTOGRAF - Aparat pentru multiplicarea textelor sau a desenelor; sapirograf Cf fr hectographe, germ Hectograph Sursa: NODEX HECTOGRAF - Sapirograf Sursa: Sinonime 152 HELIOGRAF - Nume dat mai multor aparate, servind la: a) reproducerea, prin copiere, a desenelor executate pe hârtie de calc cu ajutorul unei hârtii speciale impregnate cu o solutie sensibila la lumina, developarea facându-se cu vapori de amoniac; b) transmiterea semnalelor luminoase prin dirijarea, cu ajutorul unei oglinzi, a reflectarii razelor solare; c) masurarea puterii calorice a Soarelui si înregistrarea perioadelor din zi cu timp însorit; d) fotografierea Soarelui Cf fr héliographe Sursa: DEX '98 HELIOGRAF - 1 Aparat folosit pentru copierea pe hârtie heliografica, cu ajutorul luminii solare sau artificiale, a desenelor executate pe hârtie de calc 2 Aparat telegrafic care foloseste razele solare 3 Aparat pentru fotografierea Soarelui Cf fr héliographe Sursa: DN HELIOGRAF - 1 Aparat pentru copierea pe hârtie heliografica, cu ajutorul luminii, a desenelor executate pe hârtie de calc 2 Aparat pentru masurarea puterii calorice a Soarelui 3 Aparat telegrafic care foloseste razele solare 4 Aparat pentru fotografierea Soarelui Cf fr héliographe Sursa: MDN HELIOGRAF - Aparat pentru reproducerea pe o hârtie fotosensibila a desenelor executate pe o hârtie de calc, precum si pentru fotografierea Soarelui Cf fr héliographe Sursa: NODEX 153 HIALOGRAF - Instrument cu dispozitive reglabile, cu ajutorul caruia se pot desena mecanic perspective Cf fr hyalographe Sursa: DEX '98 HIALOGRAF - 1 Instrument de gravat sticla 2 Instrument cu dispozitiv reglabil si parti transparente, servind pentru a desena mecanic perspectiva Cf fr hyalographe Sursa: DN HIALOGRAF - 1 Instrument de gravat sticla 2 Instrument cu dispozitive reglabile si parti transparente pentru desenarea mecanica a perspectivei Cf fr hyalographe Sursa: MDN 154 HIDROGRAF - 1 Specialist în hidrografie 2 Grafic care indica variatia nivelului sau debitului unui curs de apa, egala cu a zecea parte din amplitudinea maxima Cf fr hydrographe Sursa: DEX '98 HIDROGRAF - I Specialist în hidrografie II Hidrometru înregistrator Cf fr hydrographe Sursa: DN HIDROGRAF - I Specialist în hidrografie II 1 Hidrometru înregistrator 2 Grafic care reprezinta variatia nivelului sau a debitului unui curs de apa în unitatea de timp Cf fr hydrographe Sursa: MDN HIDROGRAF - Hidrometru înregistrator Cf fr hydrographe Sursa: NODEX 155 HIETOGRAF - Diagrama reprezentând cantitatea de precipitatii cazute într-un interval de timp într-o regiune Cf fr hyétographe Sursa: MDN 156 HIGROGRAF - Aparat folosit pentru înregistrarea gradului de umiditate a aerului din atmosfera Cf fr hygrographe Sursa: DEX '98 HIGROGRAF - Higrometru înregistrator Cf fr hygrographe, cf gr hygros - umed, graphein - a înregistra Sursa: DN HIGROGRAF - Higrometru înregistrator Cf fr hygrographe Sursa: MDN HIGROGRAF - Instrument pentru înregistrarea gradului de umiditate a aerului din atmosfera Cf fr hygrographe Sursa: NODEX 157 HIPERBOLOGRAF - Aparat care permite trasarea hiperbolei în miscari continue Cf fr hyperbolographe Sursa: MDN 158 HIPSOGRAF - Hipsometru înregistrator Cf fr hypsographe Sursa: DN HIPSOGRAF - Hipsometru înregistrator Cf fr hypso-graphe Sursa: MDN HIPSOGRAF - Hipsometru înregistrator Cf fr hypsographe Sursa: NODEX 159 HIROGRAF - Autograf; document sub semnatura privata Ngr ?e?????af?? Sec XVIII Sursa: DER 160 HISTEREZIGRAF - Aparat pentru trasarea ciclurilor de histerezis Cf fr hystérésigraphe Sursa: MDN 161 HODOGRAF - 1 Curba sau suprafata, loc geometric al extremitatilor vectorilor, care reprezinta valorile unei functii vectoriale 2 Traseul unui drum Cf fr hodographe Sursa: DN 162 HOMOGRAF- Omograf Suursa: DN 163 HRONOGRAF - Cronograf Sursa: DEX '98 I 164 ICONOGRAF - Persoana care se ocupa cu iconografia Cf fr iconographe Sursa: DEX' 98 ICONOGRAF - Specialist în iconografie Cf fr iconographe Sursa: DN ICONOGRAF - Specialist în iconografie Cf fr iconographe Sursa: MDN ICONOGRAF - Specialist în iconografie Cf fr iconographe Sursa: NODEX 165 IMNOGRAF - Poet autor de imnuri (liturgice) Cf fr hymnographe Sursa: MDN 166 INTEGRAF - Aparat pentru trasarea curbelor integrale corespunzând unei curbe date Cf fr intégraphe Sursa: DN INTEGRAF - Aparat pentru trasarea curbelor integrale ale unei curbe Cf fr intégraphe Sursa: MDN 167 ISTORIOGRAF - Persoana însarcinata, în trecut, în mod oficial, sa scrie istoria unei epoci, a unei domnii etc Cf fr historiographe, lat historiographus Sursa: DEX' 98 ISTORIOGRAF - Persoana însarcinata oficial sa scrie istoria unei epoci, a unei domnii etc ; istoric Cf fr historiographe, lat historiographus, cf gr historia - istorie, graphein - a scrie Sursa: DN ISTORIOGRAF - Autor, scriitor însarcinat oficial sa scrie istoria unei epoci, a unei domnii etc ; istoric Cf fr historiographe, lat historiographus Sursa: MDN ISTORIOGRAF - Persoana care se ocupa (în mod oficial) cu descrierea istoriei unei perioade date Cf fr historiographe, lat historiographus Sursa: NODEX ISTORIOGRAF - Iistoric, izvoditor (Un mare ~) Sursa: Sinonime J K 168 KIMOGRAF - Chimograf Sursa: DN L 169 LANDGRAF - Titlu dat unui principe german în evul mediu Cf fr landgrave Sursa: DEX' 98 LANDGRAF - Titlu de principe german Cf germ Landgraf Der landgraviat, s n (domeniul landgrafului) Sursa: DER LANDGRAF - Titlu dat unora dintre vechii principi germani Cf germ Landgraf, cf Land - tara, Graf - conte Sursa: DN LANDGRAF - Titlu dat unui principe german din evul mediu; magistrat care raspundea în fata justitiei în numele împaratului Cf germ Landgraf Sursa: MDN 170 LEXICOGRAF - Specialist în lexicografie Cf fr lexicographe Sursa: DEX' 98 LEXICOGRAF - Specialist în lexicografie Cf fr lexicographe Sursa: DN LEXICOGRAF - Specialist în lexicografie Cf fr lexicographe Sursa: MDN LEXICOGRAF - Specialist în lexicografie Cf fr lexicographe Sursa: NODEX 171 LIMNIGRAF - Aparat care înregistreaza automat variatiile de nivel ale unui curs de apa, ale unui lac sau ale unui rezervor Cf fr limnigraphe Sursa: DEX' 98 LIMNIGRAF - Limnimetru înregistrator Cf fr limnigraphe Sursa: DN LIMNIGRAF - Limnimetru înregistrator Cf fr limnigraphe Sursa: MDN LIMNIGRAF - Aparat care înregi-streaza automat variatiile unui curs de apa Cf fr limnigraphe Sursa: NODEX 172 LINOGRAF - Masina tipografica de cules si de turnat rânduri, asemanatoare cu linotipul - Din fr linographe Sursa: DEX ‚98 LINOGRAF - Masina tipografica de cules si turnat rânduri, asemanatoare cu linotipul Cf fr linographe Sura: DN LINOGRAF - Masina tipografica de cules si turnat rânduri, asemanatoare cu linotipul Cf fr linographe Sursa: MDN LINOGRAF - Masina tipografica pentru cules si turnat rânduri Cf fr linograph Sursa: NODEX 173 LITOGRAF - Persoana care se ocupa cu litografia Cf fr lithographe Sursa: DEX ‚98 LITOGRAF - Specialist în litografie Cf fr lithographe Sursa: DN LITOGRAF - Specialist în litografie Cf fr lithographe Sursa: MDN LITOGRAF - Specialist în litografie Cf fr lithographe Sursa: NODEX 174 LOGOGRAF - Denumire data primilor istorici greci care încercau sa reconstituie istoria triburilor si a oraselor grecesti pe baza legendelor si a cronicilor Cf fr logographe Sursa: DEX ‚98 LOGOGRAF - 1 Scriitor de proza si de istorie la vechii greci 2 Orator care scria pledoarii pentru particulari Cf gr logographos < logos - cuvânt, graphein - a scrie Sursa: DN LOGOGRAF - 1 Scriitor de proza si de istorie la vechii greci 2 Orator care scria pledoarii pentru particulari Cf fr logographe Sursa: MDN M 175 MAGNETOCARDIOGRAF - Aparat pentru magnetocardiograme Cf magneto- + cardiograf Sursa: MDN 176 MAGNETOGRAF - Aparat folosit pentru înregistrarea variatiilor în timp ale câmpului magnetic terestru Cf fr magnétographe Sursa: DEX '98 MAGNETOGRAF - Magnetometru înregistrator Cf fr magnétographe Sursa: DN MAGNETOGRAF - Magnetometru înregistrator Cf fr magnétographe Sursa: MDN MAGNETOGRAF - Magnetometru înregistrator Cf fr magnétographe Sursa: NODEX 177 MAMOGRAF - Aparat cu care se fac mamografii Cf engl mammograph Sursa: DEX '98 MAMOGRAF - Aparat pentru mamografii Cf engl mamograph Sursa: MDN MAMOGRAF - Aparat cu care se fac mamografii Cf engl mamograph Sursa: NODEX 178 MANOGRAF - Manometru care înregistreaza presiunea gazelor sau a vaporilor dintr-un spatiu închis Cf fr manographe, germ Manograph, engl manograph Sursa: DEX '98 MANOGRAF - Manometru înregistrator Cf fr manographe Sursa: DN MANOGRAF - Manometru înregistrator Cf fr manographe Sursa: MDN 179 MANOTERMOGRAF - Aparat înregistrator pentru presiune si temperatura Cf fr manotermographe Sursa: DEX '98 MANOTERMOGRAF - Manometru prevazut si cu un termometru înregistrator Cf fr manothermographe Sursa: DN MANOTERMOGRAF - Aparat înregistrator pentru presiune si temperatura Cf fr manothermographe Sursa: MDN 180 MARCGRAF - Margraf Sursa: DEX' 98 181 MARCOGRAF - Stampilograf Cf fr marcographe Sursa: MDN 182 MAREGRAF - Aparat cu care se determina si se înregistreaza variatia nivelului apelor unei mari (în special în timpul mareelor); mareometru Cf fr marégraphe Sursa: DEX '98 MAREGRAF - Instrument folosit pentru determinarea si înregistrarea variatiei nivelului apelor marii; mareometru Cf fr marégraphe, cf lat mare - mare, gr graphein - a înregistra Sursa: DN MAREGRAF - Aparat pentru înregistrarea automata a variatiei nivelului apelor marii într-un punct dat; mareometru Cf fr marégraphe Sursa: MDN MAREGRAF - Instrument pentru determinarea variatiei nivelului apelor marii; mareometru Cf fr marégraphe Sursa: NODEX MAREGRAF - Mareometru (Cu ~ul se înregistreaza variatiile nivelului apelor marii ) Sursa: Sinonime 183 MARGRAF - Titlu purtat în evul mediu de unii principi germani, ale caror principate erau (sau fusesera cândva) marci; persoana care avea acest titlu Cf germ Markgraf, fr margrave Sursa: DEX `98 MARGRAF - Titlu dat principilor feudali germani care conduceau o marca3; persoana care avea acest titlu Cf germ Markgraf, cf fr margrave] Sursa: DN MARGRAF - Principe feudal german care conducea o marca Cf germ Markgraf, fr margrave Sursa: MDN MARGRAF - Marchiz, marchion (L-a înnobilat ~ ) Sursa: Sinonime 184 MEGAGRAF - Planseta mare de desen, montata articular pe un suport special, pentru a i se putea da orice înclinatie Cf fr mégagraphe Sursa: DEX '98 MEGAGRAF - Planseta de desen cu suport, careia i se poate da orice înclinatie Cf fr mégagraphe Sursa: DN MEGAGRAF - Planseta de desen cu suport, cu orice înclinatie Cf germ Megahertz, fr mégagraphe Sursa: MDN MEGAGRAF - Planseta de desen cu suport, careia i se poate da înclinatia dorita Cf fr mégagraphe Sursa: NODEX 185 METALOGRAF - Specialist în metalografie Cf fr métallographe Sursa: DEX `98 METALOGRAF - Specialist în metalografie Cf fr métallographe Sursa: DN METALOGRAF - Specalist în metalografie Cf fr métallographe Sursa: MDN 186 METEOROGRAF - Aparat care masoara si înregistreaza, simultan si continuu, presiunea atmosferica, temperatura si umiditatea aerului Cf fr météorographe Sursa: DEX '98 METEOROGRAF - Instrument de înregistrare a presiunii, a temperaturii si a umiditatii aerului Cf fr météorographe Sursa: DN METEOROGRAF - Instrument pentru înregistrarea presiunii, temperaturii si umiditatii aerului Cf fr météorographe sursa: MDN METEOROGRAF - Aparat pentru înregistrarea presiunii, temperaturii si a umiditatii aerului Cf fr météorographe Sursa: NODEX 187 MICROBAROGRAF - Barograf foarte sensibil care înregistreaza variatiile foarte mici si rapide ale presiunii Cf fr microbarographe Sursa: DEX '98 MICROBAROGRAF - Barograf pentru înregistrarea variatiilor mici si repezi ale presiunii Cf fr microbarographe Sursa: DN MICROBAROGRAF - Barograf pentru înregistrarea variatiilor mici si rapide ale presiunii Cf fr microbarographe Sursa: MDN 188 MICROCINEMATOGRAF - Aparat folosit în microcinematografie Cf fr microcinématographe Sursa: MDN 189 MICROGRAF - Pantograf care permite desenarea unor figuri extrem de reduse Cf fr micrographe Sursa: DN MICROGRAF - Pantograf care permite desenarea unei figuri extrem de reduse Cf fr micrographe Sursa: MDN 190 MICROSEISMOGRAF - Seismograf pentru înregistrarea microseismelor Cf fr microséismographe Sursa: DN MICROSEISMOGRAF - Seismograf pentru înregistrarea microseismelor Cf fr microséismographe Sursa: MDN 191 MILDIOGRAF - Aparat care detecteaza conditiile producerii manei la vita de vie Cf fr mildiographe Sursa: DEX '98 192 MIMOGRAF - Autor de mimuri, de comedii populare Cf fr mimographe < gr mimos - mim, graphein - a scrie Sursa: DN MIMOGRAF - Actor de mimuri Cf fr mimographe Sursa: MDN 193 MINICARDIOGRAF - Electrocardiograf de buzunar, care permite persoanelor suferinde sa-si controleze singure functionarea cordului Cf mini- + cardiograf Sursa: MDN 194 MIOGRAF - Aparat pentru înregistrarea grafica a contractiei musculare, cu ajutorul caruia se pot face aprecieri asupra marimii, a formei si a duratei acesteia Cf fr myographe Sursa: DEX '98 MIOGRAF - Aparat care înregistreaza grafic contractiile muschilor Cf fr myographe, cf gr mys - muschi, graphein - a descrie Sursa: DN MIOGRAF - Aparat folosit în miografie Cf fr myo-graphe Sursa: MDN MIOGRAF - Aparat folosit pentru determinarea si înregistrarea grafica a contractiilor muschilor Cf fr myographe Sursa: NODEX 195 MITOGRAF - Specialist în mitografie Cf fr mythographe Sursa: DEX '98 MITOGRAF - Autor de studii despre mituri Cf fr mythographe Sursa: DN MITOGRAF - Specialist în mitografie Cf fr mythographe Sursa: MDN 196 MONOGRAF - Autor al unei monografii Cf fr monographe Sursa: DEX '98 MONOGRAF - Autor de monografii, specialist în monografii; monografist Cf fr monographe Sursa: DN MONOGRAF - Monografist Cf fr monographe Sursa: MDN MONOGRAF - Autor al unei monografii Cf fr monographe Sursa: NODEX MONOGRAF - Monografist (~ul lui Balzac ) Sursa: Sinonime 197 MULTIGRAF - Cuplu dintr-un ansamblu de vârfuri care nu sunt unite între ele prin mai multe laturi Cf fr multigraphe, engl multigraph Sursa: MDN 198 MUZEOGRAF - Specialist în muzeografie Cf fr muséographe Sursa: DEX` 98 MUZEOGRAF - Specialist în muzeografie Cf fr muséographe Sursa: DN MUZEOGRAF - Specialist în muzeografie Cf fr muséographe Sursa: MDN MUZEOGRAF - Specialist în muzeografie Cf fr muséographe Sursa: NODEX 199 MUZICOGRAF - Specialist în muzicografie Cf fr musicographe Sursa: DEX` 98 MUZICOGRAF - Scriitor care se consacra studiilor asupra muzicii Cf fr musicographe Sursa: DN MUZICOGRAF - Specialist în muzicografie Cf fr musicographe) Sursa: MDN N 200 NAVIGRAF - Instrument de bord al unei aeronave, cu ajutorul caruia se determina deriva si viteza fata de sol si se traseaza drumul parcurs Cf fr navigraphe Sursa: DEX '98 NAVIGRAF - Instrument de bord cu ajutorul caruia se determina deriva si viteza fata de sol Cf fr navigraphe Sursa: DN NAVIGRAF - Instrument de bord al unei aeronave pentru determinarea derivei si a vitezei fata de sol Cf fr navigraphe Sursa: MDN NAVIGRAF - Aparat instalat pe bordul unei aeronave, care înregistreaza si corecteaza deriva si viteza acesteia Cf fr navigraphe Sursa: NODEX 201 NEFOGRAF - Aparat pentru fotografierea electrica a norilor Cf engl nephograph Sursa: MDN 202 NEVROGRAF - Specialist în nevrografie Sursa: DAR 203 NISTAGMOGRAF - Aparat folosit în nistagmografie Cf fr nystagmographe Sursa: MDN 204 NOMOGRAF - Autor al unei culegeri de legi sau al unui tratat despre legi Cf fr nomographe Sursa: DEX` 98 NOMOGRAF - Autor al unei culegeri de legi sau al unui tratat despre legi Cf fr nomographe Sursa: DN NOMOGRAF - Autor de nomografii Cf fr nomographe Sursa: MDN NOMOGRAF - Autor al unei culegeri de legi sau al unui tratat despre legi Cf fr nomographe Sursa: NODEX 205 NOSOGRAF - Cercetator de boli Sursa: DAR O 206 OCEANOGRAF - Specialist în oceanografie Cf fr océanographe Sursa: DEX`98 OCEANOGRAF - Specialist în oceanografie Cf fr océanographe Sursa: DN OCEANOGRAF - Specialist în oceanografie Cf fr océanographe Sursa: MDN 207 ODOGRAF - Traseu al unui drum Cf fr odographe Sursa: DEX '98 ODOGRAF - Hodograf Sursa: DN ODOGRAF - 1 Curba, suprafata, loc geometric al extremitatilor vectorilor, care reprezinta valorile unei functii vectoriale 2 Traseul unui drum Cf fr odographe Sursa: MDN ODOGRAF - Traseu al unui drum Cf fr odographe Sursa: NODEX ODOGRAF - Podometru Sursa: Sinonime 208 OLOGRAF - (Despre un testament) Scris în întregime de mâna persoanei care lasa o mostenire; p ext (despre acte, scrisori etc ) scris de mâna autorului; autograf Cf fr olographe Sursa: DEX `98 OLOGRAF - (Despre testament) Scris de mîna persoanei care lasa mostenirea Cf fr olographe si anterior (sec XVIII) din mgr ?????af?? (Gáldi 215) Sursa: DER OLOGRAF - (Despre manuscrise, testamente) Scris în întregime de mâna autorului; (p ext ) autograf Cf fr olographe, cf gr holos - întreg, graphein - a scrie] Sursa: DN OLOGRAF - (Despre manuscrise, testamente) scris în întregime de mâna autorului Cf fr olographe Sursa: MDN OLOGRAF - (Despre testamente, acte, scrisori etc ) Care este scris în întregime de mâna autorului si semnat de el însusi Cf fr olographe Sursa: NODEX OLOGRAF - Autograf (Act, document ~ ) Sursa: Sinonime 209 OMBROGRAF - Pluviograf Cf fr ombrographe Sursa: MDN 210 OMOGRAF - (Cuvânt) care se scrie la fel cu alt cuvânt, dar difera de acesta (de obicei) din punct de vedere fonetic Cf fr homographe Sursa: DEX `98 OMOGRAF - (Cuvânt) care se scrie la fel cu un alt cuvânt, dar difera din punct de vedere fonetic Cf fr homographe, cf gr homos - asemanator, graphein - a scrie Sursa: DN OMOGRAF - (Cuvânt) care se scrie la fel cu altul Cf fr homographe Sursa: MDN OMOGRAF - (Despre cuvinte luate în raport unul cu altul) Care are aceeasi grafie (dar se pronunta altfel) Cf fr homographe Sursa: NODEX 211 ONCOGRAF - Aparat folosit în oncografie Cf fr oncographe Sursa: DEX '98 ONCOGRAF - Aparat folosit în oncografie Cf fr oncographe, germ Onkograph Sursa: DN ONCOGRAF - Aparat folosit în oncografie Cf fr oncographe Sursa: MDN 212 ONDOGRAF - Instrument de masura care înregistreaza pe o banda de hârtie curba de variatie a tensiunii sau a intensitatii curentului electric la încarcarea sau descarcarea periodica a unui condensator Cf fr ondographe Sursa: DEX '98 ONDOGRAF - Aparat care înregistreaza pe o banda de hârtie forma curbei care reprezinta mersul în timp al tensiunii unui curent electric Cf fr ondographe Sursa: DN ONDOGRAF - Instrument care înregistreaza pe o banda de hârtie curba de vibratie a unei tensiuni electrice Cf fr ondographe Sursa: MDN 213 ONDULOGRAF - Aparat de receptie si de înregistrare a semnalelor telegrafice dupa codul Morse, folosit în radiotelegrafie Cf fr ondulographe Sursa: DEX '98 ONDULOGRAF - Aparat pentru receptionarea si înregistrarea semnalelor telegrafice dupa codul Morse Cf ondula + -graf Sursa: DN ONDULOGRAF - Aparat pentru receptionarea si înregistrarea semnalelor telegrafice dupa codul Morse Cf fr ondulographe Sursa: MDN 214 OPISTOGRAF - Scris sau tiparit pe ambele fete ale unei foi Cf fr opisthographe, cf gr opisthen - în spate, graphein - a scrie Sursa: DN OPISTOGRAF - (Despre un manuscris) scris pe ambele fete Cf fr opisthographe Sursa: MDN 215 OROGRAF - Specialist în orografie Cf fr orographe Sursa: DEX `98 OROGRAF - Specialist în orografie Cf fr orographe Sursa: DN OROGRAF - Specialist în orografie Cf fr orographe Sursa: MDN OROGRAF - Specialist în orografie Cf fr orographe Sursa: NODEX 216 Ortográf - s m Sursa: DOR 217 OSCILOGRAF - Aparat care indica sau înregistreaza grafic, la scara, variatia unei marimi fizice variabile în functie de timp Cf fr oscillographe Sursa: DEX '98 OSCILOGRAF - Aparat care înregistreaza grafic oscilatii de diferite cauze (electrice, vibratorii etc ) Cf fr oscillographe Sursa: DN OSCILOGRAF - Aparat folosit în oscilografie Cf fr oscillographe Sursa: MDN OSCILOGRAF - Aparat pentru înregistrarea grafica a oscilatiilor Cf fr oscillographe Sursa: NODEX OSCILOGRAF - Osciloscop Sursa: Sinonime P 218 PALATOGRAF - Mulaj al palatului folosit pentru a se obtine palatograma; palat artificial Cf fr palatographe Sursa: DN PALATOGRAF - Mulaj al palatului pentru palatograma Cf fr palatographe Sursa: MDN 219 PALEOGEOGRAF - Specialist în paleogeografie Cf fr paléogéographe Sursa: MDN 220 PALEOGRAF - Specialist în paleografie Cf fr paléographe Sursa: DEX `98 PALEOGRAF - Specialist în paleografie Cf fr paléographe Sursa: DN PALEOGRAF - Specialist în paleografie Cf fr paléographe Sursa: MDN PALEOGRAF - Specialist în paleografie Cf fr paléographe Sursa: NODEX 221 PALMOGRAF - Aparat pentru stabilirea gradului de oboseala a mâinilor Sursa: MDN 222 PALOGRAF - Instrument pentru înregistrarea oscilatiilor verticale ale unei nave Cf fr palographe Sursa: DEX '98 PALOGRAF - 1 Instrument cu care se înregistreaza oscilatiile unei nave 2 Aparat pentru determinarea pulsatiilor arteriale Cf fr pallographe Sursa: DN PALOGRAF - 1 Instrument cu care se înregistreaza oscilatiile unei nave 2 Aparat pentru determinarea pulsatiilor acvatice Cf fr pallographe Sursa: MDN PALOGRAF - 1 Instrument pentru înregistrarea oscilatiilor verticale si orizontale ale unei nave 2 Aparat pentru masurarea pulsatiei arteriale Cf fr palographe Sursa: NODEX 223 PANTELEGRAF - Aparat telegrafic cu ajutorul caruia se pot reproduce la postul receptor scrisul, desenele etc transmise de expeditor Cf fr pantélégraphe Sursa: DN PANTELEGRAF - Aparat telegrafic cu ajutorul caruia se pot reproduce la postul receptor scrisul, desenele etc transmise de expeditor Cf fr pantélégraphe Sursa: MDN 224 PANTOGRAF - 1 Aparat utilizat pentru reproducerea unui desen, a unui plan etc la aceeasi marime cu un model dat sau la o scara diferita de a modelului 2 Dispozitiv montat pe acoperisul unor vehicule electrice, care face contactul între instalatia electrica a vehiculului si reteaua electrica fixa de alimentare Cf fr pantographe Sursa: DEX '98 PANTOGRAF - 1 Instrument cu care se reproduce mecanic un desen, o gravura la aceeasi marime sau la alta scara 2 Dispozitiv pentru masurarea conturului sectiunii transversale a unei excavatii, a unei galerii, a unui tunel etc 3 Priza de curent pentru vehicule cu tractiune electrica, prin care se face legatura cu firul aerian Cf fr pantographe, cf gr pas - tot, graphein - a scrie Sursa: DN PANTOGRAF - 1 Instrument cu care se reproduce direct (la scara) un desen, un plan, o harta etc 2 Dispozitiv pentru masurarea conturului sectiunii transversale a unei excavatii, galerii, a unui tunel etc 3 Priza de curent pentru vehicule cu tractiune electrica, prin care se face legatura cu firul aerian Cf fr pantographe Sursa: MDN PANTOGRAF - 1 Aparat pentru reproducerea unui desen sau a unui plan la scara dorita 2 Dispozitiv montat pe acoperisul unor vehicule cu tractiune electrica (tramvaie, locomotive), care realizeaza contactul cu firul electric; troleu Cf fr pantographe Sursa: NODEX 225 PARAGRAF - 1 Capitol ori subdiviziune de capitol dintr-un text de lege, dintr-un tratat, dintr-un statut etc , prevedere, afirmatie continuta într-o asemenea subdiviziune 2 Pasaj al unei lucrari despartit de restul textului printr-un aliniat nou (si printr-un semn grafic special); fragment (unitar) dintr-un text care cuprinde o anumita idee 3 Semn grafic special care se pune într-o lucrare, într-un text etc pentru a marca începutul unui capitol, al unui articol sau al unui aliniat Cf ngr parágrafos, lat paragraphos, fr paragraphe Sursa: DEX `98 PARAGRAF - 1 Fragment mic al unui capitol, al unui discurs, al unui articol de lege etc cuprins într-un alineat 2 Semnul §, urmat de obicei de cifre, care se pune la începutul textului unui paragraf Cf fr paragraphe, gr paragraphos Sursa: DN PARAGRAF - 1 Fragment mic al unui capitol, discurs, articol de lege etc cuprins într-un alineat 2 Semnul ,§, urmat de obicei de cifre, care se pune la începutul textului unui paragraf 3 Ansamblu de instructiuni ale unui program scris în unele limbaje de programare Cf fr paragraphe, lat paragraphus, gr paragraphos Sursa: MDN PARAGRAF - 1 Diviziune a unui text, mai mica decât capitolul, care începe din alineat (fiind reprezentata prin semnul grafic § si numerotata) 2 Semnul grafic corespunzator (urmat de o cifra) Cf ngr parágphrafos, lat paragraphus, fr paragraphe Sursa: NODEX PARAGRAF - 1 Articol 2 Alineat Sursa: Sinonime 226 PEDOGRAF - Pedometru înregistrator Cf germ Pedograph, cf lat pes - picior, gr graphein - a scrie Sursa: DN PEDOGRAF - Pedometru înregistrator Cf germ Pedograph Sursa: MDN 227 PERFOGRAF - Masina pentru executarea benzilor perforate, necesare comenzii masinilor automate Cf perfo/ra/ + -graf Sursa: MDN 228 PERSPECTOGRAF - 1 Aparat cu ajutorul caruia se transforma reprezentarea descriptiva a unui obiect în reprezentare concreta 2 Aparat folosit pentru redresarea fotogramelor aeriene care au fost înregistrate pe clisee înclinate fata de planul orizontal Cf fr perspectographe Sursa: DEX '98 PERSPECTOGRAF - Aparat pentru redresarea fotogramelor aeriene înregistrate pe clisee înclinate fata de planul orizontal Cf germ Perspektograph, fr perspectographe Sursa: DN PERSPECTOGRAF - 1 Aparat pentru transformarea reprezentarii descriptive a obiectelor în reprezentare concreta 2 Aparat pentru redresarea fotogramelor aeriene pe clisee înclinate fata de planul orizontal ? Aparat pentru obtinerea de imagini în perspectiva a curbelor de nivel Cf fr , engl perspectographe Sursa: MDN 229 PETROGRAF - Specialist în petrografie Cf fr pétrographe Sursa: DEX `98 PETROGRAF - Specialist în petrografie Cf fr pétrographe Sursa: DN PETROGRAF - Specialist în petrografie Cf fr pétrographe Sursa: MDN PETROGRAF - Specialist în petrografie Cf fr pétrographe Sursa: NODEX 230 PIEZOGRAF - Aparat pentru masurarea presiunilor sau a fortelor vibratoare prin metoda piezoelectrica Cf fr piézographe Sursa: DN PIEZOGRAF - Aparat folosit în piezografie Cf fr piézographe Sursa: MDN 231 PIRANOGRAF - Piranometru înregistrator Cf fr pyranographe Sursa: DN PIRANOGRAF - Piranometru înregistrator Cf fr pyranographe Sursa: MDN 232 PIRHELIOGRAF - Pirheliometru înregistrator Cf fr pyrhéliographe Sursa: DEX '98 PIRHELIOGRAF - Pirheliometru înregistrator Cf fr pyrhéliographe Sursa: DN PIRHELIOGRAF - Pirheliometru înregistrator Cf fr pyrhéliographe Sursa: MDN 233 PIROGRAF - Aparat electric folosit în pirogravura Cf fr pyrographe, engl pyrograph Sursa: DEX '98 PIROGRAF - Aparat electric de pirogravura cu un vârf ascutit care se înroseste Cf fr pyrographe Sursa: DN PIROGRAF - Aparat electric de pirogravura cu vârf ascutit, care se înroseste Cf fr pyrographe, engl pyrograph Sursa: MDN 234 PLANIGRAF - 1 Instrument pentru copiat desene prin varierea dimensiunilor 2 Tomograf Cf fr planigraphe, cf lat planum - plan, gr graphein - a scrie Sursa: DN PLANIGRAF - 1 Instrument pentru copiat desene prin varierea dimensiunilor 2 Tomograf Cf fr planigraphe Sursa: MDN 235 PLASTOGRAF - Persoana care falsifica documente sau semnaturi pe documente, dându-le drept autentice; persoana care plastografiaza Cf ngr plastoghráfos Sursa: DEX `98 PLASTOGRAF - Cel care plastografiaza Cf ngr plastografos Sursa: DN PLASTOGRAF - Cel care plastografiaza Cf ngr plastografos Sursa: MDN PLASTOGRAF - Persoana care plastografiaza; falsificator de documente sau/si de semnaturi Cf ngr plastográfos Sursa: NODEX PLASTOGRAF - Falsificator, masluitor, plastografie, plasmuitor Sursa: Sinonime 236 PLETISMOGRAF - Aparat folosit în pletismografie Cf fr plétismographe Sursa: DN PLETISMOGRAF - Aparat folosit în pletismografie Cf fr pléthysmographe Sursa: MDN 237 PLUVIOGRAF - Pluviometru care înregistreaza automat cantitatea si intensitatea precipitatiilor atmosferice Cf fr pluviographe Sursa: DEX '98 PLUVIOGRAF - Pluviometru înregistrator Cf fr pluviographe, cf lat pluvia - ploaie, gr graphein - a scrie Sursa: DN PLUVIOGRAF - Pluviometru înregistrator Cf fr pluviographe Sursa: MDN PLUVIOGRAF - Pluviometru înregistrator Cf fr pluviographe Sursa: NODEX 238 PNEUMOGRAF - Aparat cu ajutorul caruia se înregistreaza amplitudinea si frecventa miscarilor respiratorii ale toracelui Cf fr pneumographe, germ Pneumograph Sursa: DEX '98 PNEUMOGRAF - Aparat care prezinta grafic ritmul respiratiei Cf fr pneumographe, germ Pneumograph Sursa: DN PNEUMOGRAF - Aparat folosit în penumografie Cf fr pneumographe Sursa: MDN PNEUMOGRAF - Pneumometru înregistrator Cf fr pneumographe Sursa: NODEX 239 PNEUMOTAHOGRAF - Aparat folosit în pneumotahografie Cf fr pneumotachographe Sursa: DN PNEUMOTAHOGRAF - Aparat folosit în pneumotahografie Cf fr pneumotachographe Sursa: MDN 240 POLAROGRAF - Aparat pentru înregistrarea grafica sau fotografica a curbei curent-tensiune, utilizat în analiza electrochimica Cf fr polarographe, germ Polarograph, engl polarograph Sursa: DEX '98 POLAROGRAF - Aparat pentru înregistrarea (foto)grafica a intensitatii curentului electric ce strabate o solutie Cf fr polarographe Sursa: DN POLAROGRAF - Aparat folosit în polarografie Cf fr polarographe, germ Polarograph Sursa: MDN 241 POLIGRAF - 1 Autor de opere care apartin unor genuri variate 2 Aparat cu care se reproduce un manuscris în mai multe exemplare Cf fr polygraphe Sursa: DEX `98 POLIGRAF - Autor care a scris opere apartinând unor genuri variate // Aparat pentru reproducerea unui manuscris în mai multe exemplare Cf fr polygraphe, cf gr polys - numeros, graphein - a scrie Sursa: DN POLIGRAF - I Autor care a scris opere apartinând unor genuri variate II 1 Aparat pentru reproducerea unui manuscris în mai multe exemplare 2 Aparat care permite înregistrarea a mai multor constante biologice (puls, respiratie etc ) 3 Aparat detector de minciuni Cf fr , amer polygraphe Sursa: MDN POLIGRAF1 - Aparat pentru reproducerea si multiplicarea unui manuscris Cf fr polygraphe Sursa: NODEX 242 PORNOGRAF - Autor de opere pornografice ? Amator de obscenitati, de lucruri imorale Cf fr pornographe Sursa: DEX `98 PORNOGRAF - Autor de opere pornografice ? Amator de pornografii, de obscenitati, de lucruri imorale Cf fr pornographe, gr pornographos < porne - prostituata, graphein - a scrie Sursa: DN PORNOGRAF - 1 Autor de scrieri pornografice 2 Amator de obscenitati Cf fr pornographe Sursa: MDN PORNOGRAF - Autor de scrieri sau de desene pornografice Cf fr pornographie Sursa: NODEX 243 PRESIOGRAF - Presiometru înregistrator Cf fr pressiographe Sursa: MDN 244 PRIZOGRAF - Prizometru înregistrator Cf fr prisographe Sursa: MDN 245 PROFILOGRAF - Profilometru care înregistreaza denivelarile suprafetei unui drum, ale unui teren ori neregularitatile de pe suprafata unei piese Cf fr profilographe Sursa: DEX '98 PROFILOGRAF - Aparat folosit pentru înregistrarea si masurarea asperitatilor de pe suprafata unei piese, a denivelarilor unei portiuni de teren etc Cf fr profilographe Sursa: DN PROFILOGRAF - Aparat pentru înregistrarea asperitatilor de pe suprafata unei piese (prelucrate), a denivelarilor unui drum etc Cf fr profilographe Sursa: MDN PROFILOGRAF - Profilometru înregistrator Cf fr profilographe Sursa: NODEX 246 PSEUDOEPIGRAF - Pseudonim Sursa: Sinonime 247 PULSOGRAF - Sfigmograf Cf fr pulsographe Sursa: DN PULSOGRAF - Sfigmograf Cf fr pulsographe Sursa: MDN Q R 248 RADIOFONOGRAF - Aparat de radio echipat si cu un fonograf Cf it radiofonografo Sursa: DN RADIOFONOGRAF - Aparat de radio echipat cu un fonograf Cf it radiofonografo Sursa: MDN 249 RADIOGONIOGRAF - Radiogoniometru înregistrator Cf fr radiogoniographe Sursa: DEX '98 RADIOGONIOGRAF - Radiogoniometru înregistrator Cf germ Radiogoniograph Sursa: DN RADIOGONIOGRAF - Radiogoniometru înregistrator Cf fr radiogoniographe Sursa: MDN 250 RADIOHELIOGRAF - Instalatie tehnica pentru înregistrarea unor imagini ale activitatii solare Cf radio- + heliograf Sursa: MDN 251 RADIOMETEOROGRAF - Aparat înregistrator al datelor atmosferice la diferite înaltimi cu ajutorul unei radiosonde Cf germ Radiometeorograph Sursa: DN RADIOMETEOROGRAF - Aparat înregistrator al datelor atmosferice la diferite înaltimi cu ajutorul unei radiosonde Cf germ Radiometeorograph Sursa: MDN 252 REOGRAF - Aparat destinat înregistrarii unei curbe de curent sau de tensiune Cf fr rhéographe Sursa: DN REOGRAF - Aparat folosit în reografie Cf fr rhéographe Sursa: MDN 253 RETINOGRAF - Aparat folosit în retionografie Cf fr retinographe Sursa: MDN S 254 SCANOGRAF - Scaner Cf fr scannographe Sursa: MDN 255 SCENOGRAF - Persoana care face decorurile (si costumele) unui spectacol ? (Adjectival) Pictor scenograf Cf fr scénographe Sursa: DEX `98 SCENOGRAF - Pictor de decoruri teatrale Cf fr scénographe Sursa: DN SCENOGRAF - Specialist în scenografie Cf fr scénographie Sursa: MDN SCENOGRAF - Specialist în scenografie Pictor-~ Cf fr scénographe, it scenografe Sursa: NODEX 256 SCINTIGRAF - Aparat folosit în scintigrafie Cf engl scintigraph Sursa: MDN 257 SCINTISCANOGRAF - Aparat cu ajutorul caruia, pe baza unui sistem de fotografiere, se pot determina cu precizie regiunile bolnave ale glandei tiroide Cf fr scintiscanographe Sursa: DN SCINTISCANOGRAF - Aparat cu ajutorul caruia, pe baza unui sistem de fotografiere, se pot determina cu precizie regiunile bolnave ale glandei tiroide Cf fr scintiscanographe Sursa: MDN 258 SCIOGRAF - Pictor care excela în sciografie Cf fr sciographe Sursa: DN SCIOGRAF - Pictor antic care excela în sciografie Cf fr sciographe Sursa: MDN 259 SCLEROGRAF - Aparat pentru evaluarea elasticitatii metalelor Cf fr sclérographe Sursa: MDN 260 SEISMOGRAF - 1 Aparat care înregistreaza grafic, în mod automat, momentul, durata si intensitatea miscarilor seismice; seismometru 2 Aparat folosit în prospectiuni geofizice, cu ajutorul caruia se înregistreaza vibratiile produse de anumite explozii subterane provocate în scopuri stiintifice Cf fr séismographe Sursa: DEX '98 SEISMOGRAF - Aparat pentru înregistrarea grafica a cutremurelor de pamânt Cf fr séismographe, cf gr seismos - cutremur, graphein - a scrie SursaL DN SEISMOGRAF - 1 Aparat foarte sensibil, pentru înregistrarea miscarilor seismice 2 Aparat în prospectiuni geofizice pentru a înregistra vibratiile produse de anumite explozii subterane II Specialist în seismografie Cf fr séismographe Sursa: MDN SEISMOGRAF - Seismometru înregistrator Cf fr séismographe Sursa: NODEX SEISMOGRAF - Seismometru Sursa: Sinonime 261 SELENOGRAF - Specialist în selenografie Cf fr sélénographe Sursa: DN SELENOGRAF - Specialist în selenografie Cf fr sélénographe Sursa: MDN 262 SEMAGRAF - Instalatie pentru culegere la distanta, dintr-un teletip si o masina automata de cules Cf engl sematography Sursa: MDN 263 SERIOGRAF - Accesoriu al aparatului radiografic pentru executarea de radiografii în serie Cf fr sériographe, engl seriograph Sursa: DEX '98 SERIOGRAF - Accesoriu al aparatului radiologic pentru executarea de radiografii în serie Cf fr sériographe, cf lat series - serie, gr graphein - a scrie Sursa: DN SERIOGRAF - Accesoriu al aparatului radiologic pentru executarea de radiografii în serie Cf fr sériographe, engl seriograph Sursa: MDN 264 SFIGMOCARDIOGRAF - Aparat pentru înregistrarea simultana a batailor cardiace si a pulsului radial Cf sfigmo- + cardiograf Sursa: MDN 265 SFIGMOGRAF - Aparat care înregistreaza bataile pulsului Cf fr sphygmographe Sursa: DEX '98 SFIGMOGRAF - Sfigmometru înregistrator; pulsograf Cf fr sphygmographe Sursa: DN SFIGMOGRAF - Aparat pentru înregistrarea pulsului si a variatiilor tensiunii arteriale; pulsograf Cf fr sphygmographe Sursa: MDN 266 SIFILIGRAF - Medic specialist în sifiligrafie Cf fr syphiligraphe Sursa: MDN 267 SINGRAF - Autor Sursa: Sinonime 268 Sociográf - s m Sursa: DOR 269 SOLARIGRAF - Aparat pentru masurarea si înregistrarea radiatiei solare globale; solarimetru Cf fr solarigraphe Sursa: DEX '98 SOLARIGRAF - Solarimetru înregistrator Cf fr solarigraphe Sursa: DN SOLARIGRAF - Solarimetru înregistrator Cf fr solarigraphe Sursa: MDN SOLARIGRAF - Solarimetru înregistrator Cf fr solarigraphe Sursa: NODEX 270 SONAGRAF - 1 Aparat pentru înregistrarea si redarea sunetelor cu mare fidelitate 2 Denumire comerciala a unui spectograf folosit pentru analiza semnalelor sonore Cf engl sonagraph Sursa: DEX '98 SONAGRAF - Aparat de înregistrare si de redare a sunetelor cu mare fidelitate, folosit la analiza acestora Cf engl sonagraph Sursa: DN SONAGRAF - Aparat electronic care permite analiza semnalelor sonore pe benzi magnetice Cf fr sonagraphe, engl sonagraph Sursa: MDN 271 SPECTROGRAF - 1 Instrument pentru înregistrarea prin fotografiere a spectrului luminii 2 (În sintagma) Spectrograf de masa = instalatie pentru determinarea si izolarea izotopilor unei substante 3 Aparat specializat pentru analizarea spectrala a semnalelor complexe Cf fr spectrographe Sursa: DEX '98 SPECTROGRAF - Instrument pentru înregistrarea spectrelor pe o placa fotografica Cf fr spectrographe (din gr ) Sursa: DLRM SPECTROGRAF - Instrument cu ajutorul caruia se pot fotografia spectrele ? Spectrograf de masa = dispozitiv electromecanic utilizat pentru separarea izotopilor unui element dupa masa fiecaruia dintre ei Cf fr spectrographe, cf lat spectrum - spectru, gr graphein - a scrie Sursa: DN SPECTROGRAF - Aparat pentru analiza spectrala a semnalelor complexe o ~ de masa = dispozitiv electromecanic pentru separarea izotopilor unui element dupa masa fiecaruia dintre ei Cf fr spectrographe Sursa: MDN SPECTROGRAF - Spectroscop înregistrator ? ~ de masa dispozitiv pentru separarea izotopilor unui element prin determinarea masei fiecaruia dintre acestia Cf fr spectrographe Sursa: NODEX 272 SPECTROHELIOGRAF - Aparat folosit pentru fotografierea Soarelui în lumina monocromatica Cf fr spectrohéliographe Sursa: DEX '98 SPECTROHELIOGRAF - Instrument folosit pentru fotografierea soarelui în lumina monocromatica Cf fr spectrohéliographe (din gr ) Sursa: DLRM SPECTROHELIOGRAF - Spectrograf special pentru fotografierea Soarelui în lumina monocromatica Cf fr spectrohéliographe Sursa: DN SPECTROHELIOGRAF - Spectrograf special pentru fotografierea Soarelui în lumina monocromatica Cf fr spectrohéliographe Sursa: MDN 273 SPIROGRAF - Aparat care înregistreaza miscarile respiratorii si efectueaza masurarea cantitativa a oxigenului inspirat si a bioxidului de carbon expirat Cf fr spirographe Sursa: DEX '98 SPIROGRAF - Spirometru înregistrator Cf fr spirographe Sursa: DN SPIROGRAF - Spirometru înregistrator Cf fr spirographe Sursa: MDN 274 STATIOGRAF - Instrument pentru determinarea pe o harta a pozitiei unei nave Cf it staziografo Sursa: DEX '98 STATIOGRAF - Instrument de navigatie pentru determinarea pe o harta a pozitiei unei nave cu ajutorul a doua unghiuri orizontale masurate la trei repere costiere Cf it staziografo Sursa: DN STATIOGRAF - Instrument de navigatie pentru determinarea pe o harta a pozitiei unei nave cu ajutorul a doua unghiuri orizontale, masurate la trei repere costiere Cf it staziografo Sursa: MDN 275 STENODACTILOGRAF - Persoana care cunoaste si practica stenodactilografia Cf fr sténodactylographe Sursa: DEX `98 STENODACTILOGRAF - Cel care practica stenodactilografia Cf fr sténodactylographe Sursa: DN STENODACTILOGRAF - Dactilograf Sursa: DOR STENODACTILOGRAF - Cel care practica stenodactilografia Cf fr sténodactilographe Sursa: MDN STENODACTILOGRAF - Specialist în stenodactilografie Cf fr sténodactylographe Sursa: NODEX 276 STENOGRAF - Tak, tahigraf Sursa: Sinonime 277 STEREOAUTOGRAF - Aparat pentru trasarea automata a curbelor de nivel si a liniilor de planimetrie dupa stereograme Cf fr stéréoautographe Sursa: DN STEREOAUTOGRAF - Aparat pentru trasarea automata a curbelor de nivel si a liniilor de planimetrie dupa stereograme Cf fr stéréoautographe Sursa: MDN 278 STEREOCARTOGRAF - Aparat folosit pentru obtinerea automata a planului topografic al unei localitati sau al unei regiuni, pe baza de stereograme Cf fr stéréocartographe, germ Stereokartograph Sursa: DEX '98 STEREOCARTOGRAF - Aparat pentru schitarea automata a planului unei localitati pe baza stereogramelor Cf fr stéréocartographe Sursa: DN STEREOCARTOGRAF - Aparat pentru schitarea automata a unui plan cartografic pe baza stereogramelor Cf fr stéréocartographe Sursa: MDN STEREOCARTOGRAF - Aparat pentru întocmirea hartilor si planurilor topografice (pe baza de stereograme) Cf fr stéréocartographe, germ Stereokartograph Sursa: NODEX 279 STEREOCINEMATOGRAF - Cinematograf în care ruleaza filme cu imaginea în relief Cf stereo + cinematograf Sursa: NODEX 280 STEREOFOTOCARTOGRAF - Aparat fotogrammetric de stereorestitutie folosit la întocmirea grafica automata de planuri si harti Cf fr stéréophotocartographe Sursa: MDN 281 STEREOGRAF - 1 Persoana care se ocupa cu stereografia 2 Instrument cu ajutorul caruia se face în chip rapid planul unui teren Cf fr stéréographe Sursa: DEX '98 STEREOGRAF - 1 Instrument care serveste la desenarea formelor corpurilor solide de mici dimensiuni 2 Aparat folosit la constructia hartilor si a planurilor topografice pe baza stereogramelor Cf fr stéréographe Sursa: DN STEREOGRAF - I Specialist în stereografie II 1 Instrument pentru desenarea formelor corpurilor solide de mici dimensiuni 2 Aparat folosit la constructia hartilor si a planurilor topografice pe baza stereogramelor Cf fr stéréographe Sursa: MDN 282 STEREOPANTOGRAF - Aparat de stereorestitutie la întocmirea de harti topografice dupa stereograme aeriene si terestre Cf fr stéréopantographe Sursa: MDN 283 STEREOPLANIGRAF - Aparat care serveste la întocmirea hartilor si a planurilor topografice Cf fr stéréoplanigraphe Sursa: DEX '98 STEREOPLANIGRAF - Aparat folosit pentru întocmirea de harti si planuri topografice, dupa stereograme aeriene si terestre Cf fr stéréoplanigraphe Sursa: DN STEREOPLANIGRAF - Aparat pentru întocmirea de harti si planuri topografice dupa stereograme aeriene si terestre Cf fr stéréoplanigraphe Sursa: MDN 284 STEREOTAHIGRAF - Aparat tahimetric pentru masurarea distantei de la punctul de statie la punctul dat de pe teren Cf fr stéréotachygraphe Sursa: DEX '98 STEREOTAHIGRAF - Aparat folosit în tahimetrie pentru masurarea distantei de la punctul de statie la un anumit punct din teren, bazat pe principiul stereoscopului Cf fr stéréotachygraphe Sursa: DN STEREOTAHIGRAF - Aparat tahimetric pentru masurarea distantei de la punctul de statie la un anumit punct din teren, bazat pe principiul stereoscopului Cf fr stéréotachygraphe Sursa: MDN 285 STEREOTOPOGRAF - Aparat fotogrammetric de stereorestitutie care foloseste proiectie optica si actionare mecanica Cf fr stéréotopographe Sursa: DN STEREOTOPOGRAF - Aparat fotogrammetric de stereorestitutie prin proiectia optica si actionarea mecanica Cf fr stéréotopographe Sursa: MDN 286 STETOGRAF - Aparat care înregistreaza miscarile cavitatii toracice în timpul respiratiei Cf fr stéthographe Sursa: DEX '98 STETOGRAF - Instrument medical care înregistreaza miscarile toracelui în timpul respiratiei Cf fr stéthographe, cf gr stethos - piept, graphein - a scrie Sursa: DN STETOGRAF - Instrument care înregistreaza miscarile toracelui în timpul respiratiei Cf fr stéthographe Sursa: MDN 287 STILOGRAF - Instrument cu care se efectueaza punctele care redau alfabetul orbilor Cf fr stylographe Sursa: DEX `98 STILOGRAF - Unealta ascutita cu care se înteapa hârtia pentru a face punctele care redau alfabetul orbilor Cf fr stylographe Sursa: DN STILOGRAF - Instrument cu care se înteapa hârtia pentru a face punctele ce redau alfabetul nevazatorilor Cf fr stylographe Sursa: MDN STILOGRAF - Instrument cu ajutorul caruia sunt facute, prin înteparea hârtiei, punctele care redau alfabetul orbilor Cf fr stylographe Sursa: NODEX STILOGRAF - Stilou, toc rezervor Sursa: Sinonime 288 STRATIGRAF - Tomograf Cf fr stratigraphe Sursa: DN STRATIGRAF - Specialist în stratigrafie Cf stratigrafie Sursa: DN STRATIGRAF1 - Tomograf Cf fr stratigraphe Sursa: MDN STRATIGRAF2 - Specialist în stratigrafie Cf stratigrafie Sursa: MDN S 289 SAPIROGRAF - Aparat de multiplicat texte sau desene, format dintr-un cilindru acoperit cu o pasta speciala, pe care se imprima prin apasare textul sau figura care trebuie sa fie reproduse; hectograf Cf germ Schapirograph Sursa: DEX `98 SAPIROGRAF - Aparat de multiplicat constând dintr-o pânza acoperita cu o pasta speciala, pe care se imprima prin apasare textul sau desenul de reprodus Cf germ Schapirograph Sursa: DN SAPIROGRAF - Aparat de multiplicat texte, desene etc constând dintr-o pânza acoperita cu o pasta speciala, pe care se imprima prin apasare textul sau desenul de reprodus; hectograf Cf germ Schapirograph Sursa: MDN SAPIROGRAF - Aparat pentru multiplicarea textelor sau a desenelor; hectograf Cf germ Schapirograph Sursa: NODEX SAPIROGRAF - Hectograf Sursa: Sinonime 290 STAMPILOGRAF - Cel care se ocupa cu stampilografia; marcograf Cf stampilografie Sursa: MDN T 291 TAHEOGRAF - Tahigraf Sursa: DN TAHEOGRAF - Aparat topografic la întocmirea de planuri si harti Cf fr tachéographe, germ Tachygraph Sursa: MDN 292 TAHIGRAF - Aparat folosit în topografie, cu care se întocmesc planuri cu ajutorul unui creion-trasor actionat de aparat în timpul observatiilor Cf germ Tachygraphe Sursa: DEX '98 TAHIGRAF2 - Stenograf Cf fr tachygraphe Sursa: DEX '98 TAHIGRAF - 1 Aparat înregistrator de viteze 2 Tahograf folosit la întocmirea de planuri si harti topografice Cf fr tachygraphe, cf gr tachys - rapid, graphein - a scrie Sursa: DN TAHIGRAF1- Taheograf Sursa: MDN TAHIGRAF1 - Tahimetru înregistrator Cf fr tachygraphe, germ Tachygraph Sursa: NODEX TAHIGRAF2 - Specialist în tahigrafie; stenograf Cf fr tachygraphe, germ Tachygraph Sursa: NODEX TAHIGRAF - Stenograf Sursa: Sinonime 293 TAHOGRAF - 1 Tahometru înregistrator 2 Aparat pentru înregistrarea frecventei pulsului, respiratiei etc Dupa fr tachéographe Sursa: DEX '98 TAHOGRAF - Tahometru înregistrator; tahigraf Cf germ Tachograph, cf gr tachos - viteza, graphein - a scrie Sursa: DN TAHOGRAF - Tahigraf Sursa: DOR TAHOGRAF - Tahometru înregistrator Cf fr tachygraphe, germ Tachograph Sursa: MDN TAHOGRAF - Tahometru înregistrator Cf fr tacheographe, germ Tachygraph Sursa: NODEX 294 TELAUTOGRAF - Teleautograf Sursa: DN 295 TELEAUTOGRAF - Instalatie cu ajutorul careia miscarile unui creion condus cu mâna în punctul de emisiune se transmit fidel, prin mijloace de telecomunicatie, unei unelte de scris aflate în punctul de receptie Cf fr téléautographe, germ Teleautograph Sursa: DEX `98 TELEAUTOGRAF - Aparat care permite transmiterea la distanta a scrisului si a desenelor Cf fr téléautographe, germ Teleautograph Sursa: DN TELEAUTOGRAF - Aparat care permite transmiterea la distanta a scrisului si a desenelor Cf fr téléautographe, germ Teleautograph Sursa: MDN TELEAUTOGRAF - Aparat electric cu ajutorul caruia se realizeaza transmite-rea la distanta a scrisului si a desenelor Cf fr téléautographe, germ Teleautograph Sursa: NODEX 296 TELECINEMATOGRAF - Aparat care transmite un film cinematografic cu ajutorul televiziunii; telecinema Cf fr télécinématographe Sursa: DEX `98 TELECINEMATOGRAF - Aparat care transmite un film cinematografic cu ajutorul televiziunii Cf fr télécinématographe Sursa: DLRM TELECINEMATOGRAF - Aparat cu care se transmite un film cinematografic la televiziune Cf fr télécinématographe Sursa: DN TELECINEMATOGRAF - Aparat cu care se transmite un film cinematografic la televiziune Cf fr télécinématrographe Sursa: MDN TELECINEMATOGRAF - Aparat pentru transmiterea filmelor prin televiziune Cf fr télécinématographe Sursa: NODEX TELECINEMATOGRAF - Telecinema Sursa: Sinonime 297 TELEGRAF - 1 Telecomunicatie care transmite la distanta semnale (corespunzatoare literelor si cifrelor) cu ajutorul unor aparate electromagnetice; ansamblul instalatiilor necesare în acest scop ? Aparat folosit pentru producerea, receptia si transformarea semnalelor telegrafice în scopul transmiterii telegramelor 2 Aparat situat pe înaltimi sau în turnuri de semnalizare, pentru transmiterea la distanta a unor semnale optice 3 Nume dat unor plante erbacee ornamentale cu flori albe, mirositoare si cu tulpina agatatoare ajungând pâna la 5-6 metri (Boussingaultia baselloides), sau cu florile mici, roz-purpurii si cu tulpina fragila (Tradescantia virginica) Cf fr télégraphe Sursa: DEX `98 TELEGRAF - 1 Telecomunicatie constând în transmiterea la distanta a semnalelor (corespunzatoare literelor si cifrelor) cu ajutorul unor aparate electromagnetice; ansamblul instalatiilor folosite în acest scop 2 Aparat pentru transmiterea la distanta a telegramelor Cf fr télégraphe, cf gr tele - departe, graphein - a scrie Sursa: DN TELEGRAF - Planta erbacee originara din America de Sud, cu flori mici, albe, cu miros placut, dispuse în ciorchini lungi si cu tulpina volubila Cf germ Telegraphenpflanze Sursa: DN TELEGRAF - I 1 Telecomunicatie a semnalelor (corespunzatoare literelor si cifrelor) cu ajutorul unor aparate electromagnetice; ansamblul instalatiilor 2 Aparat pentru transmiterea la distanta a telegramelor II Planta erbacee originara din America de Sud, cu flori mici, albe, cu miros placut, dispuse în ciorchini lungi si cu tulpina volubila Cf fr télégraphe Sursa: MDN TELEGRAF1 - 1 Mijloc de telecomunicatie care asigura transmiterea (prin fire conductoare sau prin radiosemnale) a unor informatii si înregistrarea lor în punctul de receptie 2 Instalatie pentru transmiterea si receptia la distanta a diferitelor mesaje 3 Cladire în care se afla aceasta instalatie Cf fr telegraphe, germ Telegraf Sursa: NODEX TELEGRAF2 - Planta erbacee agatatoare, cu frunze în forma de inima si cu flori mirositoare albe sau roz-purpurii, folosita în scopuri decorative Cf fr télégraphe, germ Telegraph Sursa: NODEX 298 TELELIMNIGRAF - Limnigraf comandat de la distanta Cf tele- + limnigraf Sursa: DN TELELIMNIGRAF - Limnigraf comandat de la distanta Cf fr télélimnigraphe Sursa: MDN 299 TELESTEREOGRAF - Aparat cu ajutorul caruia se pot transmite la distanta fotografii, desene, texte etc , imprimate în prealabil pe un film special Cf fr télésteréographe Sursa: DEX `98 TELESTEREOGRAF - Aparat pentru transmiterea la distanta a fotografiilor, a desenelor, a textelor etc imprimate în prealabil pe un film special Cf fr téléstéréographe Sursa: DN TELESTEREOGRAF - Aparat pentru transmiterea la distanta a fotografiilor, a desenelor, a textelor etc imprimate în prealabil pe un film special Cf fr téléstéréographe Sursa: MDN 300 TERMOBAROGRAF - Instrument folosit pentru masurarea temperaturii si presiunii Cf germ Thermobarograph Sursa: DEX '98 TERMOBAROGRAF - Termobarometru înregistrator Cf fr thermobarographe Sursa: DN TERMOBAROGRAF - Termobarometru înregistrator Cf fr thermo-barographe Sursa: MDN TERMOBAROGRAF - Termobarometru înregistrator Cf fr thermo-barographe Sursa: NODEX 301 TERMOGRAF - Termometru prevazut cu un mecanism care înregistreaza grafic variatiile de temperatura Cf fr thermographe Sursa: DEX '98 TERMOGRAF - Instrument care înregistreaza grafic variatiile de temperatura Cf fr thermographe, cf gr thermos - cald, graphein - a înregistra Sursa: DN TERMOGRAF - Aparat pentru înregistrat grafic variatiile de temperatura Cf fr thermographe Sursa: MDN TERMOGRAF - Termometru care înregistreaza grafic variatiile de temperatura ale aerului Cf fr thermographe Sursa: NODEX 302 Termohidrograf - s n Sursa: DOR 303 TERMOHIGROGRAF - Instrument pentru masurarea temperaturii si umiditatii aerului Cf fr thermohygrographe Sursa: DN TERMOHIGROGRAF - Termohigrometru înregistrator Cf fr thermohygrographe Sursa: MDN 304 TERMOMETROGRAF - Termometru înregistrator Cf fr thermométrographe Sursa: DN TERMOMETROGRAF - Termometru înregistrator Cf fr thermométrographe Sursa: MDN 305 TIFLOGRAF - Instrument cu ajutorul caruia scriu nevazatorii Cf fr typhlographe Sursa: DEX '98 TIFLOGRAF - Instrument cu ajutorul caruia orbii pot sa scrie Cf fr typhlographe Sursa: DN TIFLOGRAF - Instrument cu ajutorul caruia orbii pot sa scrie Cf fr typhlographe Sursa: MDN 306 TIPOGRAF - 1 Muncitor specializat în lucrarile de tipar 2 Masina de cules si de turnat litere sub forma de rânduri întregi Cf ngr tipoghráfos Sursa: DEX `98 TIPOGRAF2 - Masina de cules si de turnare în rânduri a literelor de tipar Cf germ Typograph Sursa: MDN TIPOGRAF1 - Muncitor specializat în lucrari de tipografie Cf ngr tipografos/ Sursa: MDN TIPOGRAF1 - (În industria tipografica) Masina pentru culegerea si turnarea literelor în rânduri întregi; linotip Cf ngr tipográfos Sursa: NODEX TIPOGRAF2 - 1 Muncitor specializat în operatii de tiparire 2 Lucrator la o tipografie Cf ngr tipográfos Sursa: NODEX TIPOGRAF - Tiparnic, tiparitor (Profesia de ~ ) Sursa: Sinonime 307 TOCOGRAF - Aparat pentru înregistrarea grafica a frecventei si intensitatii contractiei uterine Cf engl tokograph Sursa: MDN 308 TOMOGRAF - Aparat folosit pentru tomografii Cf tomografie (derivat regresiv) Sursa: DEX '98 TOMOGRAF - Aparat folosit pentru tomografii; planigraf, stratigraf Cf fr tomographe Sursa: DN TOMOGRAF - Aparat pentru tomografii; planigraf, stratigraf Cf fr tomographe Sursa: DN TOMOGRAF - Aparat pentru obtinerea imaginilor unui organ de la diferite adâncimi (prin metoda tomografiei) Cf fr tomographe Sursa: NODEX 309 TONOGRAF - Tonometru înregistrator Cf engl tonograph Sursa: NODEX TONOGRAF - Tonometru înregistrator Cf germ Tonograph Sursa: DN TONOGRAF - Tonometru înregistrator Cf engl tono-graph Sursa: MDN 310 TOPOGRAF - Specialist în topografie Cf fr topographe Sursa: DEX `98 TOPOGRAF - Specialist în topografie Cf fr topographe Sursa: DN TOPOGRAF - Specialist în topografie Cf fr topographe Sursa: MDN TOPOGRAF - Specialist în topografie Cf fr topographe Sursa: NODEX TOPOGRAF - Geometru Sursa: Sinonime 311 TORSIOGRAF - Aparat folosit pentru masurarea si înregistrarea grafica a deformatiilor barelor încercate la rasucire Cf fr torsiographe Sursa: DEX '98 TORSIOGRAF - Torsiometru înregistrator Cf fr torsiographe Sursa: DN TORSIOGRAF - Torsiometru înregistrator Cf fr torsiographe Sursa: MDN TORSIOGRAF - Torsiometru înregistrator Cf fr torsiographe Sursa: NODEX 312 TRENOGRAF - Aparat pentru înregistrarea automata a miscarii trenurilor Etimologie incerta Sursa: DN TRENOGRAF - Aparat pentru înregistrarea automata a miscarii trenurilor Etimologie incerta Sursa: MDN U 313 URANOGRAF - Specialist în uranografie Cf fr uranographe Sursa: DN URANOGRAF - Specialist în uranografie Cf fr uranographe Sursa: MDN V 314 VARIOGRAF - Instrument pentru masurarea componentelor câmpului magnetic al Pamântului Cf germ Variograph Sursa: MDN 315 VECTOCARDIOGRAF - Aparat electronic folosit în vectocardiografie Cf fr vectocardiographe Sursa: DN VECTOCARDIOGRAF - Aparat electronic folosit în vectocardiografie Cf fr vectocardiographe Sursa: MDN 316 VIBROGRAF - Aparat, dispozitiv pentru masurarea si înregistrarea valorilor unor vibratii Cf fr vibrographe Sursa: DEX '98 VIBROGRAF - Vibrometru înregistrator Cf fr vibrographe Sursa: DN VIBROGRAF - Vibrometru înregistrator Cf fr vibrographe Sursa: MDN VIBROGRAF - Vibrometru înregistrator Cf fr vibrographe Sursa: NODEX 317 VIDEOGRAF - Aparat pentru înregistrari video Cf video- + -graf Sursa: MDN 318 VISCEROGRAF - Aparat în forma de sonda pentru înregistrarea activitatii unor viscere Cf fr viscérographe, cf lat viscera - viscere, gr graphein - a scrie Sursa: DN VISCEROGRAF - Aparat în forma de sonda pentru înregistrarea activitatii unor viscere Cf fr viscérographe Sursa: MDN W X 319 XEROGRAF - Aparat folosit în xerografie Cf it xerografo Sursa: DN XEROGRAF - Aparat folosit în xerografie Cf it xerografo Sursa: MDN XEROGRAF - Aparat folosit în xerografie Cf it xerografo Sursa: NODEX 320 XILOGRAF - Lucrator care executa clisee de tipar gravate în lemn; gravor în lemn Cf fr xylographe Sursa: DEX `98 XILOGRAF - Gravor în lemn Cf fr xylographe, cf gr xylon - lemn, graphein - a scrie Sursa: DN XILOGRAF - Gravor în lemn Cf fr xylographe Sursa: MDN XILOGRAF - Persoana specializata în gravarea cliseelor de tipar în lemn; gravor în lemn Cf fr xylographe Sursa: NODEX Y Z 321 ZINCOGRAF - Lucrator tipograf calificat care executa clisee în zinc Cf fr zincographe, germ Zinkograph Sursa: DEX `98 ZINCOGRAF - Muncitor calificat care executa clisee în zinc Cf fr zincographe Sursa: DN ZINCOGRAF - Muncitor calificat care executa clisee în zinc Cf fr zincographe Sursa: MDN ZINCOGRAF - Muncitor specializat în lucrarile de zincografie Cf fr zincographe, germ Zinkograph Sursa: NODEX 322 ZOGRAF - Zugrav [def si DLRLC] Sursa: DER 323 ZOOGEOGRAF - Specialist în zoogeografie Cf fr zoogéographe Sursa: DEX `98 ZOOGEOGRAF - Specialist în zoogeografie Cf fr zoogéographe Sursa: MDN 324 ZOOGRAF - Specialist în zoografie [în DN] Cf zoografie Sursa: DN ZOOGRAF - Specialist în zoografie Cf zoografie Sursa: MDN 325 ZUGRAF - Zugrav Sursa: DER -METRU -METRU - Element secund de compunere savanta, cu semnificatia unitatii de masura "metru [în DN]" Cf gr metron - masura Sursa: DN -METRIE, -METRU - "Uter" Cf fr métr/o/-, -métrie, -mètre, cf gr metra Sursa: MDN -METRIE, -METRU - "Masura, masuratoare" "(Picior de) vers" Cf fr métr/o/-, -métrie, -mètre, cf gr metron Sursa: MDN A 326 ABEROMETRU - Instrument pentru masurarea aberatiei vizuale Cf fr aberromètre, cf lat aberrare - a se îndeparta, gr metron - masura Sursa: DN ABEROMETRU - Instrument pentru masurarea aberatiei vizuale Cf fr aberromètre Sursa: MDN 327 ABSORBTIOMETRU - Aparat pentru masurarea gradului de absorbtie Cf fr absorptiomètre Sursa: DN ABSORBTIOMETRU - Aparat pentru masurarea gradului de absorbtie Cf fr absorptiomètre Sursa: MDN 328 ACCELEROMETRU - 1 Aparat cu care se masoara acceleratiile, îndeosebi la vehiculele aeriene 2 Transductor electromecanic de masurat structurile vibrante Cf fr accéléromètre Sursa: DEX '98 ACCELEROMETRU - Aparat cu care se masoara acceleratiile Cf fr accéléromètre, cf lat acceleratio - acceleratie, gr metron - masura Sursa: DN ACCELEROMETRU - Instrument pentru masurarea valorilor acceleratiei Cf fr accéléromètre Sursa: MDN ACCELEROMETRU - Aparat cu care se masoara acceleratiile Cf fr accéléromètre Sursa: NODEX 329 ACETIMETRU - Instrument cu care se masoara taria otelului; acetometru Cf fr acétimètre Sursa: DN ACETIMETRU - Instrument pentru masurarea tariei otetului; acetometru Cf fr acetimètre Sursa: MDN 330 ACETOMETRU - Acetimetru Cf fr acétomètre Sursa: DN ACETOMETRU - Acetimetru Cf fr acétomètre Sursa: MDN 331 ACIDIMETRU - Aparat pentru masurarea concentratiei de ioni de hidrogen a unei solutii Cf fr acidimétre Sursa: DEX '98 ACIDIMETRU - Aparat pentru determinarea aciditatii unui lichid Cf fr acidimètre, cf lat acidus - acru, gr metron - masura Sursa: DN ACIDIMETRU - Aparat folosit în acidimetrie Cf fr acidimètre Sursa: MDN 332 ACIDOMETRU - Acidimetru Sursa: DN 333 ACOMODOMETRU - Aparat pentru masurarea capacitatii de acomodare a ochiului Cf fr accommodomètre Sursa: DN ACOMODOMETRU - Aparat pentru masurarea capacitatii de acomodare a ochiului Cf fr accommodomètre Sursa: MDN 334 ACTINOMETRU - Aparat care serveste la masurarea intensitatii radiatiilor electromagnetice din atmosfera Cf fr actinomètre Sursa: DEX '98 ACTINOMETRU - 1 Aparat pentru masurarea intensitatii radiatiilor solare sau a altor surse de energie radianta 2 Exponometru Cf fr actinomètre, cf gr aktis - raza, metron - masura Sursa: DN ACTINOMETRU - Aparat folosit în actinometrie Cf fr actinomètre Sursa: MDN ACTINOMETRU - Aparat pentru masurarea intensitatii radiatiilor solare din atmosfera Cf fr actinomètre Sursa: NODEX 335 ACUMETRU - Aparat cu ajutorul caruia se masoara acuitatea auditiva Cf fr acumètre Sursa: DEX '98 ACUMETRU - Audiometru Cf fr acoumètre Sursa: DN ACUMETRU - Audiometru Cf fr acoumètre Sursa: MDN 336 ADAPTOMETRU - 1 Aparat în adaptometrie 2 Instrument pentru masurarea adaptarii stimulilor Cf fr adaptomètre Sursa: MDN 337 ADMITANTMETRU - Instrument pentru masurarea admitantei Cf fr admittancemètre Sursa: DN ADMITANTMETRU - Instrument pentru masurarea admitantei Cf fr admittancemètre Sursa: MDN 338 AEROMAGNETOMETRU - Aparat în aeromagnetometrie Cf aeromagnetometrie Sursa: MDN 339 AEROMETRU - Instrument care serveste la masurarea sau la determinarea densitatii aerului Cf fr aéromètre Sursa: DEX '98 AEROMETRU - Instrument pentru masurarea sau determinarea densitatii aerului Cf fr aéromètre Sursa: DN AEROMETRU - Instrument pentru masurarea densitatii aerului Cf fr aéromètre Sursa: MDN AEROMETRU - Instrument pentru determinarea densitatii aerului Cf fr aéromètre Sursa: NODEX 340 AEROTONOMETRU - Aparat folosit în aerotonometrie Cf fr aérotonomètre Sursa: MDN 341 ALBEDOMETRU - Instrument pentru determinarea albedoului Cf fr albédomètre Sursa: DN ALBEDOMETRU - Instrument pentru determinarea valorii albedoului Cf fr albédomètre Sursa: MDN 342 ALBUMINOMETRU - Aparat cu care se poate determina cantitatea de albumina dintr-un lichid organic Dupa fr albuminimètre Sursa: DEX '98 ALBUMINOMETRU - Aparat pentru determinarea cantitatii de albumina din urina Cf fr albuminomètre Sursa: DN ALBUMINOMETRU - Aparat folosit în albuminometrie Dupa fr albuminomètre Sursa: MDN ALBUMINOMETRU - Aparat pentru determinarea albuminei în urina Cf fr albuminomètre Sursa: NODEX 343 ALCALIMETRU - Instrument cu ajutorul caruia se determina gradul de concentratie al alcaliilor Cf fr alcalimètre Sursa: DEX '98 ALCALIMETRU - Aparat pentru determinarea gradului de concentratie a unei baze Cf fr alcalimètre Sursa: DN ALCALIMETRU - Aparat folosit în alcalimetrie Cf fr alcalimètre Sursa: MDN 344 ALCOOLMETRU - Instrument care serveste la masurarea concentratiei de alcool a unei solutii Cf alcool + metru (dupa fr alcoo(lo)métre) Sursa: DEX '98 ALCOOLMETRU - Aparat pentru determinarea concentratiei alcoolice a unei solutii Cf germ Alkoholometer, fr alcoolmètre Sursa: DN ALCOOLMETRU - Densimetru folosit în alcoolmetrie Dupa fr alcoomètre Sursa: MDN ALCOOLMETRU - Aparat pentru determinarea cantitatii de alcool dintr-o solutie Cf alcool + metru Sursa: NODEX 345 ALEUROMETRU - Aparat pentru determinarea calitatii glutenului din fainurile de cereale Cf fr aleuromètre Sursa: DEX '98 ALEUROMETRU - Aparat pentru determinarea calitatilor de panificare a glutenului din faina Cf fr aleuromètre, cf gr aleuron - faina, metron - masura Sursa: DN ALEUROMETRU - Aparat pentru determinarea cantitatii de gluten din faina Cf fr aleuromètre Sursa: MDN ALEUROMETRU - Aparat pentru determinarea cantitatii de gluten din faina Cf fr aleuromètre Sursa: NODEX 346 ALGEZIMETRU - Instrument folosit în algezimetrie; algometru Cf fr algésimètre Sursa: DN ALGEZIMETRU - Instrument folosit în algezimetrie; algometru Cf fr algésimètre Sursa: MDN 347 ALGOMETRU - Algezimetru Cf it algometro Sursa: DN ALGOMETRU - Algezimetru Cf germ Algometer, engl algometer Sursa: MDN 348 ALTIMETRU - Instrument cu care se masoara altitudinea fata de un nivel de referinta Cf fr altimètre Sursa: DEX '98 ALTIMETRU - Instrument de masura a altitudinii Cf fr altimètre Sursa: DN ALTIMETRU - Instrument pentru masurarea altitudinii Cf fr altimètre Sursa: MDN ALTIMETRU - Instrument pentru masurarea altitudinii Cf fr altimètre Sursa: NODEX 349 ALTITELEMETRU - Instrument cu care se masoara altitudinea unui punct inaccesibil Cf fr altitélémètre Sursa: DEX '98 ALTITELEMETRU - Aparat pentru masurarea altitudinii unui punct inaccesibil Cf fr altitélémètre Sursa: DN ALTITELEMETRU - Aparat pentru masurarea altitudinii unui punct inaccesibil Cf fr altitélémètre Sursa: MDN ALTITELEMETRU - Aparat pentru masurarea altitudinii înaltimilor inaccesibile Cf fr altitélémètre Sursa: NODEX 350 AMILOMETRU - Aparat pentru determinarea continutului de amidon din tuberculii de cartofi Cf fr amylomètre Sursa: MDN 351 AMPERMETRU - Aparat pentru masurarea intensitatii curentului electric Cf fr ampèremètre Sursa: DEX '98 AMPERMETRU - Instrument de masura a intensitatii curentului electric dintr-un circuit Cf fr ampèremètre Sura: DN AMPERMETRU - Instrument pentru masurarea intensitatii curentului electric în amperi Cf fr ampèremètre Sursa: MDN AMPERMETRU - Aparat pentru masurarea intensitatii curentului electric Cf fr amperemètre Sursa: NODEX 352 AMPERORMETRU - Instrument de masura a sarcinii electrice care trece printr-un circuit electric de curent continuu Dupa fr ampèreheuremètre Sursa: DEX '98 AMPERORMETRU - Instrument de masura a sarcinii electrice în amperore Cf fr ampèreheuremètre Sursa: DN 353 ANEMOMETRU - Instrument pentru masurarea vitezei gazelor în conducte, a aerului în atmosfera, a unui avion în aer Cf fr anémomètre Sursa: DEX '98 ANEMOMETRU - Instrument de masurat viteza gazelor în conducte, a vântului, a unui avion în raport cu aerul Cf fr anémomètre Sursa: DN ANEMOMETRU - Instrument folosit în anemometrie Cf fr anémomètre Sursa: MDN ANEMOMETRU - Instrument de masurat viteza vântului, a gazelor într-o conducta, sau viteza unui avion în raport cu aerul Cf fr anémomètre Sursa: NODEX 354 ANESTEZIMETRU - Aparat care masoara cantitatea de anestezic inhalat Cf fr anesthésimètre Sursa: DEX '98 ANESTEZIMETRU - 1 Aparat pentru masurarea cantitatii de anestezic inhalat 2 Aparat cu care se apreciaza gradul de insensibilitate într-o regiune a corpului Cf fr anesthésimètre Sursa: MDN 355 ANTROPOMETRU - Instrument folosit pentru determinarea anumitor masuri antropometrice Cf fr anthropomètre Sursa: DN ANTROPOMETRU - Instrument în antropometrie Cf fr anthropomètre Sursa: MDN 356 APERTOMETRU - Instrument pentru masurarea unghiulatiei Cf fr apertomètre, engl apertometer Sursa: DEX '98 APERTOMETRU - Aparat pentru masurarea aperturii obiectelor microscopice Cf fr apertomètre, engl apertometer Sursa: MDN 357 APOMETRU - Contor pentru apa Cf apa + metru Sursa: DEX '98 APOMETRU - Aparat care masoara volumul de apa care a trecut printr-o conducta; contor de apa Cf apa + -metru Sursa: DN APOMETRU - Contor de apa Cf apa + -metru Sursa: MDN APOMETRU - Contor de apa Cf apa + metru Sursa: NODEX APOMETRU - Contor de apa (~ înregistreaza consumul de apa ) Sursa: Sinonime 358 ARDOMETRU - Pirometru cu radiatie folosit pentru temperaturi înalte Cf germ Ardometer Sursa: DN ARDOMETRU - Pirometru cu radiatie pentru temperaturi înalte Cf germ Ardometer Sursa: MDN 359 AREOMETRU - Aparat care serveste la determinarea densitatii unui lichid sau a concentratiei unei solutii Cf fr aréomètre Sursa: DEX '98 AREOMETRU - Aparat pentru determinarea densitatii lichidelor Cf fr aréomètre, cf gr araios - subtire, metron - masura Sursa: DN AREOMETRU - Instrument folosit în areometrie Cf fr aréomètre Sursa: MDN AREOMETRU - Instrument pentru masurarea densitatii unor lichide Cf fr aréomètre Sursa: NODEX 360 AREOPICNOMETRU - Instrument dintr-un aerometru si un picnometru, pentru determinarea densitatii lichidelor Cf areo- + picnomentru Sursa: MDN 361 ARGENTOMETRU - Instrument pentru masurarea continutului de argint al unei solutii Cf fr argentomètre Sursa: DEX '98 ARGENTOMETRU - Colorimetru pentru determinarea continutului în argint al unei solutii Cf fr argentomètre Sursa: DN ARGENTOMETRU - Colorimetru pentru determinarea continutului de argint al unei solutii Cf fr argentomètre Sursa: MDN 362 ARITMOMETRU - Aparat care efectueaza (manual sau mecanic) operatii aritmetice Cf fr arithmomètre Sursa: DEX '98 ARITMOMETRU - Aparat care efectueaza mecanic calcule si operatii aritmetice Cf fr arithmomètre, cf gr arithmos - numar, metron - masura Sursa: DN ARITMOMETRU - Aparat pentru efectuarea de operatii aritmetice Cf fr arithmomètre Sursa: MDN ARITMOMETRU - Aparat pentru efectuarea automata a operatiilor aritmetice elementare Cf fr arithmomètre Sursa: NODEX 363 ARTERIOMETRU - Instrument pentru masurarea diametrului unei artere Cf fr artériomètre Sursa: MDN 364 ARTROMETRU - Instrument pentru masurarea unghiului de mobilitate a articulatiilor Cf engl arthrometer Sursa: MDN 365 ASTIGMOMETRU - Aparat pentru masurarea gradului de astigmatism Cf fr astigmomètre Sursa: DEX '98 ASTIGMOMETRU - Aparat pentru masurarea gradului de astigmatism Cf fr astigmomètre Sursa: DN ASTIGMOMETRU - Aparat pentru masurarea gradului de astigmatism Cf fr astigmomètre Sursa: MDN 366 ASTROFOTOMETRU - Aparat folosit în astrofotometrie Cf engl astrophotometer Sursa: MDN 367 ASTROMETRU - Aparat fotometric pentru masurarea si compararea gradului de lumina a astrilor Cf germ Astrometer Sursa: DN ASTROMETRU - Aparat fotometric pentru masurarea si compararea gradului de luminozitate a astrilor Cf germ Astrometer Sursa: MDN 368 ATMIDOMETRU - Instrument pentru masurarea cantitatii de lichid evaporat de o planta în atmosfera într-un timp dat; atmometru Cf fr atmidomètre Sursa: MDN 369 ATMOMETRU - Atmidometru Cf engl atmometer Sursa: MDN 370 AUDIOMETRU - Aparat cu ajutorul caruia se determina acuitatea auditiva a cuiva Cf fr audiomètre Sursa: DEX '98 AUDIOMETRU - Aparat pentru determinarea acuitatii auditive; acumetru Cf fr audiomètre, cf lat audire - a auzi, gr metron - masura Sursa: DN AUDIOMETRU - 1 Aparat pentru determinarea acuitatii auditive; acumetru 2 Control electronic care înregistreaza automat timpul în care un receptor radio sau tv a fost deschis Cf fr audiomètre Sursa: MDN AUDIOMETRU - Aparat pentru determinarea acuitatii auditive Cf fr audiomètre Sursa: NODEX 371 AUXANOMETRU - Aparat pentru masurarea cresterii plantelor Cf fr auxanomètre Sursa: MDN 372 AUXOMETRU - Aparat folosit în auxometrie Cf fr auxomètre Sursa: DN AUXOMETRU - Aparat folosit în auxometrie Cf fr auxomètre Sursa: MDN 373 AVOMETRU - Aparat care îndeplineste functiile voltampermetrului, putând functiona si ca ohmetru Cf a/mper/ + v/olt/ + o/h/metru Sursa: MDN 374 AXIOMETRU - Dispozitiv care indica unghiul de cârma al navei Cf fr axiomètre Sursa: DEX-S '88 AXIOMETRU - Dispozitiv montat în fata timonei unei nave, care indica permanent unghiul de cârma Cf fr axiomètre Sursa: DN AXIOMETRU - Aparat dintr-un sector de cerc gradat, montat la timona unei nave, care indica unghiul de cârma Cf fr axiomètre Sursa: MDN AXIOMETRU - Dispozitiv montat pe o nava, care indica unghiul cu cârma Cf fr axiomètre Sursa: NODEX 375 AXOMETRU - Aparat pentru determinarea axului cilindric al unei lentile Cf fr axomètre Sursa: DN AXOMETRU - Aparat pentru determinarea axului cilindric al unei lentile Cf fr axomètre Sursa: MDN 376 AXONOMETRU - Aparat folosit în axonometrie Cf germ Axonometer Sursa: MDN 377 AZOTIMETRU - Aparat pentru dozarea azotului Cf fr azotimètre Sursa: MDN 378 AZOTOMETRU - Aparat pentru determinarea volumului de azot rezultat din arderea unei substante organice Cf germ Azotometer, cf fr azotimètre Sursa: DN AZOTOMETRU - Aparat pentru dozarea azotului continut în substantele organice Cf fr azotomètre Sursa: MDN B 379 BARATROMETRU - Instrument cu care se masoara rapiditatea si directia curentilor marini Cf fr baratromètre Sursa: MDN 380 Barhidrometru - s n Sursa: DOR 381 BARIMETRU - Instrument pentru determinarea intensitatii zgomotelor Cf fr barymètre Sursa: DN BARIMETRU - Instrument pentru determinarea intensitatii zgomotelor Cf fr barymètre Sursa: MDN 382 BAROMETRU - Instrument pentru masurarea presiunii atmosferice Cf fr baromètre Sursa: DEX '98 BAROMETRU - Instrument pentru masurarea presiunii atmosferice Cf fr baromètre, cf gr baros - greutate, metron - masura Sursa: DN BAROMETRU - 1 Instrument pentru masurarea presiunii atmosferice 2 Ceea ce serveste pentru a masura Cf fr baromètre Sursa: MDN BAROMETRU - 1 Aparat pentru masurarea presiunii atmosferice ~ cu mercur ~ metalic 2 Ceea ce este sensibil la variatii si permite aprecierea lor Presa este ~ul opiniei publice Cf fr baromètre Sursa: NODEX 383 BAROTERMOMETRU - Aparat compus dintr-un barometru si un termometru, servind la determinarea presiunii si a temperaturii aerului Cf fr barothermomètre Sursa: DN BAROTERMOMETRU - Instrument pentru determinarea simultana a presiunii si a temperaturii aerului Cf fr barothermomètre Sursa: MDN BAROTERMOMETRU - Aparat compus dintr-un barometru si un termometru, servind la masurarea concomitenta a presiunii si a temperaturii aerului Cf fr barothermomètre Sursa: NODEX 384 BATIMETRU - Aparat care masoara adâncimea apelor din mari, lacuri, râuri etc Cf fr bathymètre Sursa: DEX '98 BATIMETRU - Aparat pentru masurarea adâncimii marilor Cf fr bathymètre, cf gr bathys - adânc, metron - masura Sursa: DN BATIMETRU - Aparat folosit în batimetrie Cf fr bathymètre Sursa: MDN BATIMETRU - Aparat pentru masurarea adâncimii apei în mari, lacuri si râuri Cf fr bathymètre Sursa: NODEX 385 BATIREOMETRU - Instrument pentru înregistrarea directiei si vitezei curentilor marini Cf fr bathyrhéomètre Sursa: MDN 386 BATOMETRU - Aparat cu care se iau probe pentru determinarea aluviunilor transportate de râuri Cf, fr bathomètre Sursa: DN BATOMETRU - Instrument pentru recoltarea probelor de aluviuni sau de apa de mare de la diferite adâncimi Cf fr bathomètre Sursa: MDN BATOMETRU - Aparat cu care se iau probe de apa de la diferite adâncimi, pentru a determina aluviunile transportate de râuri Cf fr bathomètre Sursa: NODEX 387 Biocenométru - s n Sursa: DOR 388 BIODOZIMETRU - Aparat pentru stabilirea cantitatii de raze ultraviolete necesara spre a produce un eritem minim Cf bio- + dozimetru Sursa: MDN 389 BIOMETRU - Denumire generica pentru instrumentele de masurare a starii de sanatate Cf fr biomètre Sursa: MDN 390 BOLOMETRU - Instrument pentru determinarea intensitatii radiatiei termice prin masurarea încalzirii unui element sensibil expus radiatiei Cf fr bolomètre Sursa: DEX '98 BOLOMETRU - Instrument foarte sensibil pentru masurarea intensitatii radiatiilor electromagnetice, în special a celor din domeniul infrarosu Cf fr bolomètre Sursa: DN BOLOMETRU - 1 Aparat foarte sensibil pentru determinarea intensitatii radiatiilor electromagnetice 2 Instrument pentru masurarea fluxurilor de radiatii termice 3 Aparat cu care se masoara stralucirea aparenta a stelelor Cf fr bolomètre Sursa: MDN 391 BRONHOMETRU - Aparat folosit în bronhometrie Cf fr bronhomètre Sursa: MDN 392 BRONHOSPIROMETRU - Aparat pentru masurarea capacitatii plamânilor Cf fr bronchospiromètre Sursa: MDN 393 BUTIROMETRU - Instrument în forma de tub gradat pentru determinarea procentului de unt sau de grasime din lapte Cf fr butyromètre Sursa: DEX '98 BUTIROMETRU - Instrument pentru determinarea procentului de grasime din lapte Cf fr butyromètre, cf lat butyrum - unt, gr metron - masura Sursa: DN BUTIROMETRU - Instrument pentru determinarea continutului de substante groase din unt si lapte Cf fr butyromètre Sursa: MDN BUTIROMETRU - Instrument pentru masurarea procentului de grasime din lapte Cf fr butyromètre Sursa: NODEX C 394 CADENTMETRU - Instrument pentru masurarea radioactivitatii Cf germ Kadenzmeter Sursa: DEX '98 CADENTMETRU - Instrument pentru masurarea radioactivitatii, pentru indicarea numarului mediu de impulsuri primite în unitatea de timp Cf germ Kadenzmeter Sursa: DN CADENTMETRU - Instrument de masura a radioactivitatii Cf germ Kadenzmeter Sursa: MDN 395 CALCIMETRU - Aparat de laborator care determina bioxidul de carbon din carburanti Cf fr calcimètre Sursa: DEX '98 CALCIMETRU - Aparat pentru determinarea calciului din sol Cf fr calcimètre Sursa: MDN 396 CALORIMETRU - Instrument folosit pentru masurarea cantitatilor de caldura produse sau absorbite de corpuri Cf fr calorimètre Sursa: DEX '98 CALORIMETRU - Instrument pentru masurarea cantitatilor de caldura date de un corp sub o anumita influenta Cf fr calorimètre, cf lat calor - caldura, gr metron - masura Sursa: DN CALORIMETRU - 1 Instrument în calorimetrie 2 Aparat pentru determinarea valorii calorice a alimentelor Cf fr calorimètre Sursa: MDN CALORIMETRU - Instrument pentru masurarea cantitatii de caldura emanata sau absorbita de un corp Cf fr calorimètre Sursa: NODEX 397 CAMPIMETRU - Instrument folosit pentru masurarea întinderii câmpului vizual cu ajutorul unor indici albi si colorati, care se deplaseaza pe diferite axe Cf fr campimètre, cf lat campus - câmp, gr metron - masura Sursa: DN 398 Candelmetru - s n Sursa: DOR 399 CANTITOMETRU - Aparat de dozare cantitativa a energiei radiante Cf fr quantitomètre Sursa: MDN 400 CAPACIMETRU - Instrument cu care se masoara capacitatea electrica Cf fr capacimètre Sursa: DEX '98 CAPACIMETRU - Aparat pentru masurarea capacitatilor electrice Cf fr capacimètre Sursa: DN CAPACIMETRU - Aparat pentru masurarea capacitatilor electrice Cf fr capacimètre Sursa: MDN 401 CAPILARIMETRU - 1 Instrument cu care se masoara diametrul vaselor capilare 2 Aparat pentru determinarea capilaritatii solului Cf fr capillarimètre Sursa: MDN 402 Capilarmetru - s n Sursa: DOR 403 CARBOMETRU - Aparat pentru detectarea bioxidului de carbon Cf fr carbomètre Sursa: DEX '98 CARBOMETRU - Aparat pentru detectarea bioxidului de carbon, folosit mai ales în galeriile de mina Cf fr carbomètre, cf lat carbo - carbune, gr metron - masura Sursa: DN CARBOMETRU - Aparat pentru detectarea bioxidului de carbon, în galeriile de mina Cf fr carbomètre, Sursa: MDN CARBOMETRU - Aparat pentru detectarea bioxidului de carbon în minele de carbune Cf fr carbomètre Sursa: NODEX 404 CARDIOTAHIMETRU - Aparat pentru masurarea frecventei contractiilor inimii Cf fr cardiotachymètre Sursa: MDN 405 CARTOMETRU - Instrument folosit în cartometrie Cf germ Kartometer Sursa: DOR 406 CATATERMOMETRU - Instrument medical utilizat pentru masurarea caldurii pierdute de corpul omenesc datorita curentilor de aer si transpiratiei Cf fr catathermomètre Sursa: DEX '98 CATATERMOMETRU - Instrument medical pentru masurarea caldurii pierdute de corp datorita curentilor de aer si transpiratiei Cf fr catathermomètre Sursa: DN CATATERMOMETRU - Termometru medical pentru determinarea cantitatii de caldura pierduta de corpul omenesc datorita curentilor de aer si transpiratiei Cf fr catathermomètre Sursa: MDN CATATERMOMETRU - Termometru special, utilizat la masurarea caldurii pierdute de corpul omenesc sub influenta mediului ambiant Cf fr catathermomètre Sursa: NODEX 407 CATETOMETRU - Instrument pentru masurarea cu precizie a diferentelor de înaltime Cf fr cathétomètre Sursa: DEX '98 CATETOMETRU - Instrument pentru masurarea exacta a distantelor pe o verticala Cf fr cathétomètre, cf gr kathetos - verticala, metron - masura Sursa: DN CATETOMETRU - Instrument pentru determinarea exacta a diferentelor de înaltime dintre doua niveluri Cf fr cathétomètre Sursa: MDN CATETOMETRU - Dispozitiv pentru masurarea exacta a distantelor pe verticala între doua nivele Cf fr cathétomètre Sursa: NODEX 408 CATOMETRU - Aparat folosit pentru controlul marimilor caracteristice ale tuburilor electronice Cf fr catomètre Sursa: DEX '98 CATOMETRU - Aparat pentru masurarea tensiunii catodice la tuburile electronice Cf germ Katometer - nume comercial Sursa: DN CATOMETRU - Aparat pentru masurarea tensiunii catodice la tuburile electronice Cf fr catommètre Sursa: MDN 409 CAVERNOMETRU - Aparat folosit în cavernometrie Cf fr cavernomètre Sursa: DN CAVERNOMETRU - Aparat folosit în cavernometrie Cf fr cavernomètre Sursa: MDN 410 CEFALOMETRU - Instrument pentru masurarea capului Cf fr céphalomètre Sursa: DEX '98 CEFALOMETRU - Instrument pentru masurarea dimensiunilor capului Cf fr céphalomètre Sursa: DN CEFALOMETRU - Instrument folosit în cefalometrie Cf fr céphalomètre Sursa: MDN CEFALOMETRU - Instrument pentru masurarea dimensiunilor craniului Cf fr céphalomètre Sursa: NODEX 411 CEILOMETRU - Instrument pentru determinarea plafonului norilor Cf germ Ceilometer Sursa: DN CEILOMETRU - Instrument pentru determinarea plafonului norilor Cf germ Ceilometer Sursa: MDN 412 CELERIMETRU - Tahimetru Cf fr célérimètre Sursa: DEX '98 CELERIMETRU - Tahimetru Cf fr célérimètre, cf lat celer - rapid, gr metron - masura Sursa: DN CELERIMETRU - Tahimetru Cf fr célérimètre Sursa: MDN CELERIMETRU - Aparat pentru masurarea turatiei motoarelor sau a unor piese tehnice; tahometru Cf fr célérimètre Sursa: NODEX CELERIMETRU - Stadimetru Sursa: Sinonime 413 CELOMETRU - Instrument compus dintr-o luneta si un înclinometru, cu care se determina înaltimea norilor Cf fr coelomètre Sursa: MDN 414 CENTIMETRU - 1 Masura subdivizionara de lungime, care reprezinta a suta parte dintr-un metru 2 Panglica îngusta de musama, de metal etc lunga de un metru sau mai mult, cu diviziuni zecimale, care serveste la masurat în croitorie, în magazine textile etc Cf fr centimètre Sursa: DEX '98 CENTIMETRU - Masura subdivizionara de lungime, reprezentând a suta parte dintr-un metru // Panglica cu diviziuni zecimale, folosita la masurat de croitori, de vânzatori, în magazine etc Cf fr centimètre, it centimetro Sursa: DN CENTIMETRU - I Masura subdivizionara de lungime, a suta parte dintr-un metru II Panglica lunga de 1 cm (si jumatate) cu diviziuni zecimale, pentru masurat în croitorie, în magazine de textile etc Cf fr céntimètre Sursa: MDN CENTIMETRU1 - Panglica din diferite materiale împartita în diviziuni zecimale si folosita la masurat (în croitorie, în lemnarie etc ) Cf fr centimètre Sursa: NODEX CENTIMETRU2 - Unitate de masura a lungimii (egala cu a suta parte dintr-un metru) ? ~ patrat (cm2) unitate subdivizionara de masura a suprafetei, egala cu aria unui patrat ale carui laturi au lungimea de un centimetru ~ cub (cm3) unitate subdivizionara de masura a volumului, egala cu volumul unui cub ale carui laturi au lungimea de un centimetru Cf fr centimetre Sursa: NODEX CENTIMETRU - Sutametru Sursa: Sinonime 415 CHERATOMETRU - Instrument pentru masurarea curburii corneei Cf fr kératomètre Sursa: DEX '98 CHERATOMETRU - Instrument pentru masurarea curburii corneei Cf fr kératomètre Sursa: DN CHERATOMETRU - Instrument folosit în cheratometrie Cf fr kératomètre Sursa: MDN 416 CHILOGRAMMETRU, KILOGRAMMETRU - Unitate de masura pentru lucrul mecanic, egala cu lucrul mecanic efectuat pentru ridicarea unei greutati de un kilogram la înaltimea de un metru Din fr kilogrammètre Sursa: DEX '98 417 CHILOMETRU, KILOMETRU - Unitate de masura pentru lungime, egala cu o mie de metri ? Kilometru pe ora = unitate de masura pentru viteza, egala cu viteza unui mobil care parcurge 1 kilometru într-o ora Kilometru lansat = proba sportiva (cu bicicleta, motocicleta, etc ) în care performanta consta în timpul realizat pe distanta de un km din momentul în care sportivul trece în viteza linia de start si pâna la linia de sosire Din fr kilométre Sursa: DEX '98 418 CIANOMETRU - Instrument pentru masurarea intensitatii culorii albastre Cf fr cyanomètre Sursa: MDN 419 CICLOMETRU - Instrument pentru masurarea cercurilor Cf fr cyclomètre, cf gr kyklos - cerc, metron - masura Sursa: DN CICLOMETRU - Instrument folosit în ciclometrie Cf fr cyclomètre Sursa: MDN 420 CIMENTOMETRU - Aparat pentru determinarea modului de distribuire a cimentului în spatiul dintre coloana unei sonde si teren Cf ciment + metru (dupa apometru, gazometru etc ) Sursa: DEX '98 CIMENTOMETRU - Aparat pentru determinarea modului de distribuire a cimentului în spatiul dintre coloana unei sonde si teren Cf ciment + metru Sursa: DN CIMENTOMETRU - Aparat pentru determinarea modului de distribuire a cimentului în spatiul dintre coloana unei sonde si teren Cf ciment + -metru Sursa: MDN 421 Cimometru - s n Sursa: DOR 422 CINEMOMETRU - Indicator de viteza Cf fr cinémomètre Sursa: DN CINEMOMETRU - Indicator de viteza Cf fr cinémomètre Sursa: MDN 423 CIRTOMETRU - Instrument pentru masurarea perimetrului toracic Cf fr cyrtomètre Sursa: DEX '98 CIRTOMETRU - Instrument pentru masurarea perimetrului toracic Cf fr cyrtométre Sursa: DN CIRTOMETRU - Instrument folosit în cirtometrie Cf fr cyrtomètre Sursa: MDN 424 CISTOMETRU - Instrument folosit în cistometrie Cf fr cystomètre Sursa: MDN 425 CITOMETRU - Aparat folosit în citometrie Cf fr cytomètre Sursa: MDN 426 CLINOMETRU - Nume dat mai multor instrumente care servesc la masurarea unghiurilor în plan vertical fata de orizont, a unghiurilor zenitale fata de verticala unui loc, a unghiului format de un strat geologic sau de suprafata pamântului cu un plan orizontal etc Cf fr clinomètre Sursa: DEX '98 CLINOMETRU - 1 Instrument pentru masurarea unghiurilor verticale fata de orizont sau a unghiurilor zenitale fata de verticala locului 2 Instrument care determina înclinarea avionului sau a chilei unei nave Cf fr clinomètre, cf gr klino - înclin, metron - masura Sursa: DN CLINOMETRU - 1 Instrument pentru masurarea unghiurilor verticale fata de orizont si zenitale fata de verticala locului 2 Instrument care masoara unghiul de înclinare a straturilor geologice ? piesa din compunerea unei busole geologice pentru determinarea înclinarii straturilor Cf fr clinomètre Sursa: MDN CLINOMETRU - Instrument cu care se determina înclinarea unui obiect fata de planul orizontal Cf fr clinomètre Sursa: NODEX 427 CLIZIMETRU - Instrument topografic pentru masurarea unghiurilor de panta Cf fr clisimètre, cf gr klisis - înclinatie, metron - masura Sursa: DN CLIZIMETRU - Instrument pentru masurarea unghiurilor de panta Cf fr clisimètre Sursa: MDN 428 CLOROMETRU - Aparat pentru determinarea cantitatii de clor dizolvate într-un lichid Cf fr chloromètre, cf fr chlore - clor, gr metron - masura Sursa: DN CLOROMETRU - Aparat folosit în clorometrie Cf fr chloromètre Sursa: MDN CLOROMETRU - Aparat pentru determinarea cantitatii de clor dintr-un lichid Cf fr chloromètre Sursa: NODEX 429 COLORIMETRU - Aparat optic întrebuintat la determinarea concentratiei solutiilor colorate Cf fr colorimètre Sursa: DEX '98 COLORIMETRU - Aparat pentru determinarea intensitatii culorilor Cf fr colorimètre, cf lat color - culoare, gr metron - masura Sursa: DN COLORIMETRU - Aparat folosit în colorimetrie Cf fr colorimètre Sursa: MDN COLORIMETRU - Aparat folosit pentru determinarea concentratiei unei solutii colorate Cf fr colorimètre Sursa: NODEX 430 COMPACTOMETRU - Aparat pentru masurarea gradului de îndesare a solului Cf fr compactomètre Sursa: DEX '98 COMPACTOMETRU - Aparat pentru determinarea gradului de îndesare a solului Cf fr compactomètre Sursa: DN COMPACTOMETRU - Aparat pentru determinarea gradului de îndesare a solului Cf fr compactomètre Sursa: MDN COMPACTOMETRU - Aparat care determina gradul de îndesare a solului Cf fr compactomètre Sursa: NODEX 431 CONDUCTOMETRU - Dispozitiv folosit pentru determinarea conductivitatii solutiilor Cf fr conductomètre Sursa: DEX '98 CONDUCTOMETRU - Dispozitiv pentru determinarea conductivitatii solutiilor Cf fr conductomètre Sursa: DN CONDUCTOMETRU - Aparat folosit în conductometrie Cf fr conductimètre Sursa: MDN CONDUCTOMETRU - Aparat pentru masurarea conductivitatii electrice a apei sau a unei solutii Cf fr conductomètre Sursa: NODEX 432 CONIMETRU - Aparat cu ajutorul caruia se capteaza praful dintr-un anumit volum de aer si se fixeaza pe placi de sticla spre a fi examinat ulterior la microscop Cf fr conimètre Sursa: DEX '98 CONIMETRU - Aparat folosit pentru determinarea cantitatii de praf din atmosfera Cf fr conimètre Sursa: DN CONIMETRU - Aparat folosit în conimetrie Cf fr conimètre Sursa: MDN CONIMETRU - Dispozitiv cu ajutorul caruia se determina concentratia de praf din aer Cf fr conimètre Sursa: NODEX 433 CONOMETRU - Aparat pentru masurarea unghiului dintre axele optice ale unui cristal mineral Cf fr conomètre Sursa: MDN 434 CONSISTOMETRU - Aparat folosit pentru masurarea consistentei unui material Cf fr consistomètre Sursa: DEX '98 CONSISTOMETRU - Aparat pentru determinarea consistentei materialelor Cf fr consistomètre Sursa: DN CONSISTOMETRU - Aparat pentru determinarea consistentei materialelor Cf fr consistomètre Sursa: MDN CONSISTOMETRU - Aparat pentru determinarea gradului de consistenta a substantelor coloidale Cf fr consistomètre Sursa: NODEX 435 CONTRACRONOMETRU - Cursa ~ = cursa care se cronometreaza pentru fiecare concurent în parte Cf fr course contre la montre Sursa: MDN 436 COREOMETRU - Aparat care serveste la masurarea deschiderii pupilei Cf fr coréomètre Sursa: DEX '98 COREOMETRU - Aparat care serveste la masurarea deschiderii pupilei Cf fr coréomètre, cf gr kore - pupila, metron - masura Sursa: DN COREOMETRU - Aparat pentru masurarea deschiderii pupilei Cf engl coreometer Sursa: MDN 437 CORONOMETRU - Instrument pentru studierea luminii polarizate a coroanei solare Cf fr coronomètre Sursa: MDN 438 COULOMBMETRU - Voltmetru pentru masurarea sarcinii electrice care a trecut printr-un circuit electric de curent continuu Cf fr coulombmètre Sursa: DEX '98 COULOMBMETRU - Instrument de masura pentru sarcina electrica care trece printr-un circuit Cf fr coulombmètre Sursa: DN COULOMBMETRU - Instrument de masura pentru sarcina electrica ce trece printr-un circuit Cf fr coulombmètre Sursa: MDN 439 CRANIOMETRU - Instrument asemanator unui compas, cu care se masoara dimensiunile craniului Cf fr craniomètre Sursa: DEX '98 CRANIOMETRU - Instrument pentru masurat dimensiunile craniului Cf fr crâniomètre Sursa: DN CRANIOMETRU - Instrument folosit în craniometrie Cf fr crâniomètre Sursa: MDN CRANIOMETRU - Instrument cu care se masoara dimensiunile cutiei craniene Cf fr craniomètre Sursa: NODEX 440 CREMOMETRU - Instrument cu ajutorul caruia se masoara cantitatea de smântâna sau de alte grasimi care se gasesc în lapte Cf fr crémomètre Sursa: DEX '98 CREMOMETRU - Instrument cu care se masoara cantitatea de smântâna sau de alte grasimi din lapte Cf fr crémomètre, cf fr crème - smântâna, frisca, gr metron - masura Sursa: DN CREMOMETRU - Instrument cu care se masoara cantitatea de smântâna sau de alte grasimi din lapte Cf fr crémomètre Sursa: MDN CREMOMETRU - Instrument cu care se masoara cantitatea de grasime din lapte Cf fr crémomètre Sursa: NODEX 441 CRIOMETRU - Instrument pentru masurarea temperaturilor de congelare; crioscop Cf fr cryomètre Sursa: DN CRIOMETRU - Instrument folosit în criometrie; crioscop Cf fr cryomètre Sursa: MDN 442 CRIPTOMETRU - Aparat pentru determinarea puterii de acoperire a emailului Cf fr cryptomètre Sursa: MDN 443 CROMATOMETRU - Aparat pentru masurarea intensitatii culorilor Cf fr chromatomètre Sursa: DN CROMATOMETRU - Aparat pentru masurarea intensitatii culorilor Cf fr chromatomètre Sursa: MDN CROMATOMETRU - Aparat pentru masurarea intensitatii culorilor Cf fr chromatomètre Sursa: NODEX 444 CROMOMETRU - Aparat folosit în cromometrie Cf fr chromomètre Sursa: MDN 445 CRONAXIMETRU - Aparat de masurat proprietatea muschilor de a se contracta Cf fr chronaximètre Sursa: DN CRONAXIMETRU - Aparat de masurat proprietatea muschilor de a se contracta Cf fr chronaximètre Sursa: MDN 446 CRONOMETRU - Instrument de precizie care functioneaza pe principiul ceasornicului, permitând masurarea timpului pâna la fractiuni de secunda (folosit la normarea proceselor de munca, la determinarea rezultatelor în întreceri sportive etc ) Cf fr chronomètre Sursa: DEX '98 CRONOMETRU - Instrument de precizie cu care se masoara timpul; ceas de precizie (care poate masura si fractiunile de secunda) Cf fr chronomètre, cf gr chronos - timp, metron - masura Sursa: DN CRONOMETRU - Instrument de precizie, ceasornic, cu secundar central, cu care se masoara timpul, pâna la fractiuni de secunda Cf fr chronomètre Sursa: MDN CRONOMETRU - 1 Instrument de precizie folosit pentru masurarea intervalelor de timp 2 Ceas de precizie Cf fr chronomètre Sursa: NODEX 447 CRONOTAHIMETRU - Aparat pentru masurarea vitezei orare a unui vehicul Cf fr chronotachymètre Sursa: MDN 448 CURBIMETRU - Instrument cartografic folosit pentru masurarea pe harta a lungimilor curbelor de nivel Cf curba + metru (dupa fr curvimètre) Sursa: DEX '98 CURBIMETRU - Instrument cartografic pentru masurarea pe harta a lungimii curbelor de nivel Cf fr curvimètre Sursa: DN CURBIMETRU - Instrument cartografic pentru masurarea distantelor curbe pe hartile si planurile topografice Dupa fr curvimètre Sursa: MDN CURBIMETRU - Instrument cartografic pentru masurarea lungimii curbelor Cf curba + metru Sursa: NODEX 449 CURENTMETRU - Curentometru Sursa: DEX '98 450 CURENTOMETRU - Aparat pentru masurarea intensitatii curentilor apei Cf fr courantomètre Sursa: DEX '98 CURENTOMETRU - Dispozitiv pentru determinarea vitezei curentului Cf fr courantomètre Sursa: DN CURENTOMETRU - Aparat pentru masurarea directiei si vitezei curentilor acvatici Cf fr courantomètre Sursa: MDN D 451 DACTILOMETRU - Aparat de înregistrare simultana a deplasarii unui deget în trei directii spatiale Cf fr dactylomètre Sursa: MDN 452 Dansometru - s n Sursa: DOR 453 DEBITMETRU - Instalatie sau instrument pentru masurarea debitului unui fluid care curge printr-o conducta Cf fr débitmètre Sursa: DEX '98 DEBITMETRU - Instrument sau instalatie pentru masurarea debitului unui fluid care curge printr-o conducta Cf fr débitmètre Sursa: DN DEBITMETRU - Instrument de control, de masura, de reglaj al debitului fluidelor Cf fr débitmètre Sursa: MDN DEBITMETRU - Instrument pentru masurarea debitului unui fluid care trece printr-o conducta într-o unitate de timp Cf fr débitmètre Sursa: NODEX 454 DECAMETRU - Unitate de masura pentru lungime egala cu zece metri ? Instrument de masura pentru lungime, format dintr-o panglica sau un lant de zece metri, care serveste la masuratori de teren Cf fr décamètre Sursa: DEX '98 DECAMETRU - Unitate de masura pentru lungimi, egala cu 10 m ? Instrument de masura format dintr-o panglica sau dintr-un lant, cu lungimea de 10 m Cf fr décamètre Sursa: DN DECAMETRU - 1 Unitate de masura pentru lungimi, de 10 metri 2 Instrument de masura format dintr-o panglica sau un lant cu lungimea de 1 metri Cf fr décamètre Sursa: MDN DECAMETRU - 1 Unitate de masura a lungimii egala cu zece metri 2 Panglica sau lant cu o astfel de lungime, folosita la masurari pe teren Cf fr décamètre Sursa: NODEX 455 DECELEROMETRU - Aparat care indica deceleratia unui vehicul Cf fr décéléromètre Sursa: MDN 456 DECIBELMETRU - Voltmetru de curent alternativ gradat în decibeli în raport cu un nivel de referinta, utilizat pentru masurarea nivelului de transmisiune a semnalelor, a atenuarii, a câstigului si a amplificarii în instalatiile de telecomunicatii Cf fr décibelmètre Sursa: DEX '98 DECIBELMETRU - Voltmetru de curent alternativ gradat în decibeli Cf fr décibelmètre Sursa: DN DECIBELMETRU - Voltmetru de curent alternativ gradat în decibeli Cf fr décibelmètre Sursa: MDN 457 DECIMETRU - Rigla gradata cu lungimea de zece centimetri Cf fr décimètre Sursa: DEX '98 DECIMETRU - Unitate subdivizionara de masura pentru lungimi, reprezentând a zecea parte dintr-un metru ? Dublu-decimetru = instrument de desen în forma unei rigle, cu lungimea de 20 cm // Rigla gradata, lunga de un decimetru Cf fr décimètre Sursa: DN DECIMETRU I - I Unitate subdivizionara de masura pentru lungime, a zecea parte dintr-un metru II Rigla gradata, de zece centimetri Cf fr décimètre Sursa: MDN DECIMETRU - Unitate de masura a lungimii egala cu a zecea parte dintr-un metru Cf fr décimetre Sursa: NODEX 458 DECLINOMETRU - Aparat pentru determinarea declinatiei magnetice Cf fr déclinomètre Sursa: DEX '98 DECLINOMETRU - Aparat pentru determinarea pozitiei meridianului magnetic, a declinatiei magnetice Cf fr déclinomètre Sursa: DN DECLINOMETRU - Aparat pentru masurarea declinatiei magnetice Cf fr déclinomètre Sursa: MDN 459 DECLIVOMETRU - Instrument cu care se masoara panta unui teren sau a unei suprafete plane înclinate Cf fr déclivomètre Sursa: DEX '98 DECLIVOMETRU - Instrument cu care se masoara panta unui teren sau a unei suprafete plane înclinate Cf fr déclivomètre Sursa: DN DECLIVOMETRU - Instrument pentru masurarea pantei unui teren sau a unei suprafete plane înclinate Cf fr déclivomètre Sursa: MDN 460 Deflectometru - s n Sursa: DOR 461 Dendroauxometru - s n Sursa: DOR 462 DENDROMETRU - Instrument special pentru determinarea dimensiunilor la arborii netaiati Cf fr dendromètre Sursa: DEX '98 DENDROMETRU - Aparat pentru masurarea înaltimii si grosimii arborilor Cf fr dendromètre Sursa: DN DENDROMETRU - Aparat folosit în dendrometrie Cf fr dendromètre Sursa: MDN DENDROMETRU - Aparat pentru masurarea volumului arborilor netaiati, de la distanta Cf fr dendrométre Sursa: NODEX 463 DENSIMETRU - Areometru cu greutate constanta, care indica direct densitatea lichidului în care a fost cufundat Cf fr densimètre Sursa: DEX '98 DENSIMETRU - Aparat pentru masurarea densitatii lichidelor Cf fr densimètre Sursa: DN DENSIMETRU - Areometru pentru masurarea densitatii lichidelor Cf fr densimètre Sursa: MDN DENSIMETRU - Aparat pentru masurarea densitatii lichidelor sau a gazelor Cf fr densimètre Sursa: NODEX 464 DENSITOMETRU - Instrument pentru determinarea opacitatii materialelor fotografice Cf fr densitomètre Sursa: DN 465 DENSOMETRU - Aparat pentru determinarea permeabilitatii la aer a hârtiei Cf germ Densometer Sursa: DN DENSOMETRU - Aparat pentru determinarea permeabilitatii la aer a hârtiei si pentru determinarea opacitatii materialelor fotografice Cf germ Densometer Sursa: MDN 466 DENTIMETRU - Instrument folosit în chirurgia dentara pentru a masura perimetrul dintelui la nivelul coletului Cf fr dentimètre Sursa: DN DENTIMETRU - Instrument folosit în chirurgia dentara pentru a masura perimetrul dintelui la nivelul coletului Cf fr dentimètre Sursa: MDN 467 DEPRESIOMETRU - Manometru cu care se masoara depresiunea din lucrarile miniere subterane Cf fr dépressiomètre Sursa: DEX '98 DEPRESIOMETRU - Manometru pentru masurarea depresiunii din lucrarile miniere subterane Cf fr dépressiomètre Sursa: DN DEPRESIOMETRU - Manometru pentru masurarea depresiunii din lucrarile miniere subterane Cf fr dépressiomètre Sursa: MDN 468 DEPRIMOMETRU - Aparat pentru masurarea depresiunii minelor si a lucrarilor miniere Cf fr déprimomètre Sursa: DN 469 DERIVOMETRU - Aparat de bord pentru masurarea derivei unui avion în zbor normal Cf fr dérivomètre Sursa: DEX '98 DERIVOMETRU - Aparat pentru masurarea unghiului de deriva Cf fr dérivomètre Dursa: DN DERIVOMETRU - Aparat pentru masurarea unghiului de deriva Cf fr dérivomètre Sursa: MDN DERIVOMETRU - Aparat de bord pentru determinarea unghiului de deriva Cf fr dérivomètre Sursa: NODEX 470 DEVIOMETRU - Aparat pentru masurarea deviatiei de frecventa a unei unde modulate în frecventa Cf fr déviomètre Sursa: DN DEVIOMETRU - 1 Aparat pentru masurarea deviatiei de frecventa a unei unde modulate în frecventa 2 Aparat pentru masurarea deviatiei musculare a ochiului, cu înregistrarea rezultatelor pe o schema Cf fr déviomètre Sursa: MDN DEVIOMETRU - Aparat pentru masurarea deviatiei frecventei undelor Cf fr déviométre Sursa: NODEX 471 Dexterimetru - s n Sursa: DOR 472 DIAFANOMETRU - Aparat pentru determinarea tulburarii apei prin masurarea transparentei ei ? Instrument de masura a vizibilitatii ? Aparat cu care se determina opacitatea (sau transparenta) hârtiei Cf fr diaphanomètre Sursa: DN DIAFANOMETRU - 1 Aparat pentru determinarea tulburarii apei, prin masurarea transparentei ei 2 Instrument de masura a vizibilitatii 3 Aparat cu care se determina opacitatea (sau transparenta) hârtiei Cf fr diaphanomètre Sursa: MDN DIAFANOMETRU - 1 Aparat pentru determinarea gradului de tulburare a apei 2 Aparat care determina transparenta hârtiei Cf fr diaphanométre Sursa: NODEX 473 DIAFONOMETRU - Aparat electric în diafonometrie Cf fr diaphonomètre Sursa: MDN 474 DIAMETRU - 1 Segment de dreapta care uneste doua puncte ale unui cerc sau ale unei sfere, trecând prin centrul lor; lungimea acestui segment ? Locul geometric al mijlocului tuturor coardelor paralele cu o directie data 2 (În sintagma) Diametru aparent = unghi sub care un observator vede diametrul (1) unui obiect departat, în special al unui astru Din fr diamètre, lat diametrus Sursa: DEX `98 DIAMETRU - Segment de dreapta care trece prin centrul unei curbe închise sau prin centrul unei sfere si care uneste doua puncte opuse ale curbei sau sferei ? Diametru aparent = unghi sub care se vad extremitatile unui obiect îndepartat, ale unui astru, de catre un observator Cf fr diamètre, lat , gr diametros Sursa: DN DIAMETRU - Segment de dreapta care trece prin centrul unui cerc, al unei curbe închise sau al unei sfere, unind doua puncte opuse ale acestora ? ~ aparent = unghi sub care se vad extremitatile unui obiect îndepartat, ale unui astru, de catre un observator Cf fr diamètre, lat diametrus Sursa: MDN DIAMETRU - 1 Segment de dreapta care trece prin centrul unei sfere sau al unui cerc, unind doua puncte opuse de pe circumferinta acestora 2 Lungimea acestui segment Cf fr diamètre, lat diametrus, Sursa: NODEX 475 DIFRACTOMETRU - Spectrometru pentru masurarea difractiei Cf fr diffractomètre Sursa: MDN 476 DIFUZIOMETRU - Instrument pentru masurarea difuziunii Cf fr diffusiomètre Sursa: MDN 477 DILATOMETRU - Aparat care masoara dilatatia corpurilor Cf fr dilatomètre Sursa: DEX '98 DILATOMETRU - Instrument pentru masurarea dilatatiei corpurilor Cf fr dilatomètre Sursa: DN DILATOMETRU - Instrument folosit în dilatometrie Cf fr dilatomètre Sursa: MDN DILATOMETRU - Instrument pentru masurarea dilatatiei corpurilor Cf fr dilatomètre Sursa: NODEX 478 DIMETRU - Vers antic alcatuit din doua masuri de doua picioare fiecare Cf fr dimètre, cf gr dis - doi, metron - masura Sursa: DN DIMETRU - Vers antic din doua unitati metrice Cf fr dimètre Sursa: MDN 479 DINAMETRU - Aparat pentru determinarea grosismentului lunetelor Cf fr dynamètre Sursa: DN DINAMETRU - Aparat pentru determinarea grosismentului lunetelor Cf fr dynamètre Sursa: MDN 480 DINAMOMETRU - Instrument pentru masurarea fortelor Cf fr dynamomètre Sursa: DEX '98 DINAMOMETRU - Instrument pentru masurarea fortelor; ergometru Cf fr dynamomètre, cf gr dynamis - forta, metron - masura Sursa: DN DINAMOMETRU - Instrument folosit în dinamometrie Cf fr dynamomètre Sursa: MDN DINAMOMETRU - Instrument pentru masurarea intensitatii fortelor Cf fr dynamomètre Sursa: NODEX 481 DIPMETRU - Aparat care, introdus în gaura de sonda, masoara deviatia de la verticala în timpul saparii Cf fr dipmètre Sursa: MDN 482 DISTORSIOMETRU - Aparat pentru masurarea distorsiunilor armonice Cf fr distorsiomètre Sursa: DEX '98 DISTORSIOMETRU - Aparat pentru masurarea distorsiunilor Cf fr distorsiomètre Sursa: DN DISTORSIOMETRU - Aparat pentru masurarea distorsiunilor armonice Cf fr distorsiomètre Sursa: MDN 483 DOZIMETRU - Instrument pentru masurarea dozelor de radiatie Cf fr dosimètre Sursa: DEX '98 DOZIMETRU - 1 Aparat pentru masurarea dozelor de radiatii 2 Aparat de masura a cantitatii de lumina produse într-un interval de timp de o sursa luminoasa Cf fr dosimètre Sursa: DN DOZIMETRU - Aparat folosit în dozimetrie Cf fr dozimètre Sursa: MDN DOZIMETRU - 1 Aparat pentru masurarea dozelor de radiatie 2 Aparat pentru masurarea cantitatii de lumina, produsa de o sursa luminoasa într-un anumit interval de timp Cf fr dosimètre Sursa: NODEX 484 DRILOMETRU - Aparat pentru controlul operatiilor de sapare a sondelor Cf fr drillomètre Sursa: DN DRILOMETRU - Aparat pentru controlul operatiilor de sapare a sondelor Cf fr drillomètre Sursa: MDN 485 DROSOMETRU - Aparat pentru masurarea stratului de roua care se depune în timpul noptii Cf fr drosomètre, cf gr drosos - roua, metron - masura Sursa: DN DROSOMETRU - Aparat folosit în drosometrie Cf fr drosomètre Sursa: MDN 486 DUBLU-DECIMETRU - Decimetru [în DN] Sursa: DN DUBLU-DECIMETRU - Rigla de 20 centimetri Cf fr double-décimètre Sursa: MDN 487 DUCTILOMETRU - Aparat pentru masurarea ductilitatii bitumului Cf fr ductilomètre Sursa: DN DUCTILOMETRU - Aparat pentru masurarea ductilitatii unui corp Cf fr ductilomètre Sursa: MDN 488 DUROMETRU - Aparat cu care se masoara duritatea materialelor în procesul de fabricatie Cf fr duromètre Sursa: MDN E 489 EBULIOMETRU - Aparat care serveste la determinarea concentratiei alcoolice a unui lichid, prin stabilirea punctului lui de fierbere în comparatie cu cel al apei Cf fr ébulliomètre Sursa: DEX '98 EBULIOMETRU - Aparat pentru determinarea continutului de alcool al unui lichid prin stabilirea punctului sau de fierbere; ebulioscop Cf fr ébulliomètre, cf lat ebullire - a fierbe, gr metron - masura Sursa: DN EBULIOMETRU - Aparat folosit în ebuliometrie; ebulioscop Cf fr ébulliomètre Sursa: MDN EBULIOMETRU - Aparat folosit în ebuliometrie Cf fr ébulliomètre Sursa: NODEX EBULIOMETRU - Ebulioscop Sursa: Sinonime 490 ECHILIBROMETRU - Aparat de masurare a echilibrarii Cf fr équilibromètre Sursa: DN ECHILIBROMETRU - Aparat pentru masurarea echilibrarii Cf fr équilibreur Sursa: MDN 491 ECLIMETRU - Instrument topografic care serveste la determinarea distantei zenitale a unui punct sau a diferentei de nivel între doua zone cotate Cf fr éclimètre Sursa: DEX '98 ECLIMETRU - Instrument pentru masurarea unghiurilor verticale (de panta sau zenitale) Cf fr éclimètre, cf gr klinein - a înclina, metron - masura Sursa: DN ECLIMETRU - Instrument topografic pentru masurarea unghiurilor verticale (de panta sau zenitale) Cf fr éclimètre Sursa: MDN ECLIMETRU - Instrument folosit în topografie pentru masurarea diferentei de nivel dintre doua puncte Cf fr éclimètre Sursa: NODEX 492 ECOMETRU - Aparat folosit mai ales pentru aprecierea adâncimii nivelului de lichid din gurile de sonda, pe baza reflexiei undelor sonore Cf fr échomètre Sursa: DEX '98 ECOMETRU - Aparat cu care se masoara durata, distanta si raporturile dintre sunete, folosit mai ales la aprecierea adâncimii nivelului de lichid din gaurile de sonda Cf fr échomètre, cf gr echo - sunet, metron - masura Sursa: DN ECOMETRU - Aparat folosit în ecometrie Cf fr échomètre Sursa: MDN ECOMETRU - Aparat folosit pentru masurarea nivelului unui lichid dintr-o sonda Cf fr échomètre Sursa: NODEX 493 ECONOMETRU - Aparat pentru masurarea economiilor realizate în consum Cf fr économètre Sursa: MDN 494 EDOMETRU - Aparat pentru determinarea compresibilitatii unui pamânt Cf fr hédomètre Sursa: DN EDOMETRU - Aparat folosit în edometrie Cf fr oedomètre Sursa: MDN 495 EFUZIOMETRU - Dispozitiv pentru determinarea densitatii gazelor, bazat pe fenomenul efuziunii Cf fr effusiomètre Sursa: DEX '98 EFUZIOMETRU - Dispozitiv care permite determinarea densitatii unui gaz ce strabate un învelis poros Cf fr effusiomètre, cf lat effusio - revarsare, gr metron - masura Sursa: DN EFUZIOMETRU - Dispozitiv pentru determinarea densitatii unui gaz ce strabate un învelis poros Cf fr effusiomètre Sursa: MDN EFUZIOMETRU - Aparat pentru determinarea densitatii gazelor Cf fr effusiomètre Sursa: NODEX 496 Elaiometru - s n Sursa: DOR 497 Elasmométru - s m Sursa: DOR 498 ELASTOMETRU - Aparat pentru masurarea elasticitatii Cf fr élastomètre Sursa: DN 499 ELECTROCALORIMETRU - Calorimetru electric Cf fr électrocalorimètre Sursa: DN ELECTROCALORIMETRU - Calorimetru electric Cf fr électro-calorimètre Sursa: MDN 500 ELECTRODINAMOMETRU - Galvanometru cu doua bobine electrice, una fixa si alta mobila Cf fr électrodynamomètre Sursa: DN 501 ELECTROMETRU - Instrument electrostatic pentru masurarea diferentelor de potential electric Cf fr électromètre Sursa: DEX '98 ELECTROMETRU - Instrument pentru masurarea diferentelor de potential electric Cf fr électromètre Sursa: DN ELECTROMETRU - Instrument electrostatic folosit în electrometrie Cf fr électromètre Sursa: MDN ELECTROMETRU - Instrument pentru masurarea diferentelor de potential electric Cf fr électromètre Sursa: NODEX 502 ELASTOMETRU - Aparat folosit în elastometrie Cf fr élastomètre Sursa: MDN 503 ENDOMETRU - Mucoasa uterina Din fr endomètre, engl endometrium Sursa: DEX `98 ENDOMETRU - Mucoasa interna a uterului Cf fr endomètre Sursa: DN ENDOMETRU - Mucoasa care captuseste uterul Cf fr endomètre, engl endometrium Sursa: MDN 504 ENDOSMOMETRU - Instrument pentru masurarea intensitatii fenomenului de endosmoza Cf fr endosmomètre Sursa: DN ENDOSMOMETRU - Instrument pentru masurarea intensitatii endosmozei Cf fr endosmomètre Sursa: MDN 505 ENERGOMETRU - Aparat pentru analiza pulsului arterial Cf fr énergomètre Sursa: DEX '98 ENERGOMETRU - Aparat pentru studiul pulsului inimii Cf fr énergomètre, cf gr energeia - activitate, metron - masura Sursa: DN ENERGOMETRU - Aparat pentru analiza pulsului arterial Cf fr énergomètre Sursa: MDN 506 ENOMETRU - Aparat folosit în enometrie Cf fr oenomètre Sursa: MDN 507 ERGOMETRU - Aparat pentru masurarea lucrului mecanic Cf fr ergomètre Sursa: DEX '98 ERGOMETRU - Aparat pentru masurarea lucrului mecanic; dinamometru Cf fr ergomètre, cf gr ergon - lucru, metron - masura Sursa: DN ERGOMETRU - Aparat folosit în ergometrie Cf fr ergomètre Sursa: MDN ERGOMETRU - Aparat pentru masurarea lucrului mecanic Cf fr ergomètre Sursa: NODEX 508 ERGOSPIROMETRU - Aparat pentru examinat functiile respiratorii Cf ergo- + spirometru Sursa: MDN 509 ESTEZIOMETRU - Aparat în forma de compas cu care se efectueaza esteziometriile Cf fr esthésiomètre Sursa: DEX '98 ESTEZIOMETRU - Instrument, asemanator unui compas, cu care se masoara sensibilitatea tactila Cf fr esthésiomètre, cf gr aisthesis - simtire, metron - masura Sursa: DN ESTEZIOMETRU - Instrument folosit în esteziometrie Cf fr esthésiomètre Sursa: MDN 510 EUDIOMETRU - Aparat alcatuit dintr-un tub de sticla gradat, cu doi electrozi de platina, folosit la analiza volumetrica a gazelor sau la sinteza anumitor substante gazoase cu ajutorul descarcarilor electrice Cf fr eudiomètre Sursa: DEX '98 EUDIOMETRU - Aparat folosit la analiza volumetrica a gazelor si la sinteza, sub influenta unei descarcari electrice, a diverselor corpuri gazoase Cf, fr eudiomètre, cf gr eudia - timp frumos, metron - masura Sursa: DN EUDIOMETRU - Aparat folosit la analiza volumetrica a gazelor si la sinteza, sub influenta unei descarcari electrice, a diverselor corpuri gazoase Cf fr eudiomètre Sursa: MDN 511 EUTIMETRU - Mira stadimetrica orizontala pentru masurarea indirecta a distantelor Cf fr euthymètre Sursa: DN EUTIMETRU - Mira stadimetrica pentru masurarea indirecta a distantelor Cf fr euthymètre Sursa: MDN 512 EVAPORIMETRU - Instrument pentru masurarea vitezei de evaporare a apei Cf fr évaporimètre Sursa: DEX '98 EVAPORIMETRU - Instrument pentru masurarea vitezei de evaporare a apei Cf fr évaporimètre Sursa: DN EVAPORIMETRU - Instrument pentru evaporimetrie Cf fr évaporimètre Sursa: MDN EVAPORIMETRU - Instrument pentru masurarea vitezei de evaporare a apei de pe suprafata bazinelor sau din sol Cf fr évaporimètre Sursa: NODEX 513 EVAPOTRANSPIROMETRU - Aparat pentru masurarea evapotranspiratiei Cf fr évapotranspiromètre Sursa: MDN 514 EXAMETRU - Hexametru Sursa: DEX `98 EXAMETRU - Hexametru Sursa: DN 515 EXOFTALMOMETRU - Aparat folosit în exoftalmometrie Cf fr exophtalmomètre Sursa: MDN 516 EXPLOZIMETRU - Aparat electronic pentru semnalizarea pericolului de explozie în medii cu gaze si vapori inflamabili Cf engl explosimeter Sursa: DEX '98 EXPLOZIMETRU - Aparat electronic pentru semnalizarea pericolului de explozie în medii cu gaze si vapori inflamabili Cf fr explosimètre Sursa: MDN 517 EXPONOMETRU - Instrument folosit pentru stabilirea duratei corecte de expunere la lumina a unui film sau a unei placi fotografice Cf rus eksponometr, germ Exponometer Cf fr exposemètre Sursa: DEX '98 EXPONOMETRU - Instrument pentru stabilirea duratei de expunere la lumina a unui film sau a unei placi fotografice; expozometru Cf germ Exponometer Sursa: DN EXPONOMETRU - Instrument pentru stabilirea duratei de expunere la lumina a unui material fotosensibil; pozometru Cf rus eksponometr, germ Exponometer Sursa: MDN EXPONOMETRU - Instrument folosit pentru stabilirea duratei de expunere a materialelor fotografice Cf germ Exponometer Sursa: NODEX EXPONOMETRU - Pozometru Sursa: Sinonime 518 EXPOZOMETRU - Exponometru Cf fr exposomètre Sursa: DN 519 EXTENSIMETRU - Alveograf Cf fr extensimètre Sursa: DN EXTENSIMETRU - Alveograf Cf fr extensimètre Sursa: MDN 520 EXTENSOMETRU - Instrument pentru masurarea deformatiilor pieselor supuse la întindere ? Dinamometru pentru masurarea extensiunii în kilograme Cf fr extensomètre Sursa: DN EXTENSOMETRU - 1 Instrument folosit în extensometrie 2 Dinamometru pentru masurarea extensiunii în kilograme 3 Aparat electric pentru masurarea variatiei dimensiunilor unor solide Cf fr extensomètre Sursa: MDN F 521 FACOMETRU - Instrument pentru determinarea numarului de dioptrii al unei sticle de luneta Cf fr phacomètre, cf gr phakos - lentila, metron - masura Sursa: DN FACOMETRU - Instrument pentru determinarea numarului de dioptrii al unei sticle de lentila Cf fr phacomètre Dursa: MDN 522 FADEOMETRU - Aparat pentru determinarea rezistentei vopsirii fibrelor la intemperii, la lumina etc Cf fr fadéomètre Sursa: DN FADEOMETRU - Aparat pentru determinarea rezistentei vopsirii fibrelor la intemperii, lumina etc Cf fr fadéomètre Sursa: MDN 523 FARADMETRU - Instrument pentru masurarea capacitatii electrice a condensatoarelor cu scara gradata în submultipli ai faradului Cf fr faradmètre, engl faradmeter Sursa: DEX '98 FARADMETRU - Aparat pentru masurarea capacitatii condensatoarelor electrice în farazi Cf fr faradmètre Sursa: DN FARADMETRU - Aparat gradat în farazi pentru masurarea capacitatii condensatoarelor electrice Cf fr faradmètre, engl faradmeter Sursa: MDN 524 FAZMETRU - Instrument care serveste la masurarea diferentei de faza între marimi electrice de aceeasi frecventa Cf fr phasemètre Sursa: DEX '98 FAZMETRU - Instrument pentru masurarea diferentei de faza dintre doua marimi periodice armonice Cf fr phasemètre Sursa: DN FAZMETRU - Instrument pentru masurarea diferentei de faza a doua fenomene electrice periodice Cf fr phasemètre Sursa: MDN FAZMETRU - Instrument pentru masurarea diferentei de faza dintre doua marimi electrice de aceeasi frecventa Cf fr phasemètre Sursa: NODEX 525 FECULOMETRU - Aparat pentru determinarea calitatilor feculelor Cf fr féculomètre Sursa: DN FECULOMETRU - Instrument pentru determinarea calitatilor feculelor Cf fr féculomètre Sursa: MDN 526 FIBROMETRU - Aparat pentru determinarea unor caracteristici (dimensionale) ale fibrelor Cf fr fibromètre Sursa: DN FIBROMETRU - Aparat pentru determinarea unor caracteristici ale fibrelor Cf fr fibromètre Sursa: MDN FIBROMETRU - Aparat pentru determinarea dimensiunilor fibrelor Cf fr fibromètre Sursa: NODEX 527 FISUROMETRU - Aparat pentru masurarea deschiderilor unei fisuri Cf fr fissuromètre Sursa: MDN 528 FLEXIMETRU - Instrument pentru masurarea amplitudinii de flexiune a unei articulatii Cf it flessimetro Sursa: DN FLEXIMETRU - 1 Aparat de masura a sagetii si a deplasarilor transversale la constructii 2 Instrument medical pentru masurarea amplitudinii de flexiune a unei articulatii Cf it flessimetro Sursa: MDN 529 FLEXOMETRU - Aparat pentru determinarea rezistentei la încovoiere a cauciucului vulcanizat Cf rus fleksometr Sursa: DN FLEXOMETRU - Aparat pentru determinarea rezistentei la îndoire a unor materiale Cf rus fleksometr Sursa: MDN 530 FLUOMETRU - Instrument folosit pentru masurarea debitelor de fluide Cf fr fluomètre Sursa: DEX '98 FLUOMETRU - Instrument pentru masurarea debitelor de fluide în curgere Cf fr fluomètre Sursa: DN FLUOMETRU - Instrument pentru masurarea debitelor de fluide Cf fr fluomètre Sursa: MDN FLUOMETRU - Instrument pentru masurarea debitului unui fluid care trece printr-o conducta Cf fr fluomètre Sursa: NODEX 531 FLUORIMETRU - Instrument folosit pentru masurarea concentratiilor slabe ale substantelor fluorescente Cf fr fluorimètre Sursa: DEX '98 FLUORIMETRU - 1 Fluorometru 2 Aparat pentru masurarea concentratiilor slabe ale substantelor fluorescente Cf fr fluorimètre Sursa: DN FLUORIMETRU - Aparat folosit în fluorimetrie; fluorometru Cf fr fluorimètre Sursa: MDN 532 FLUOROMETRU - Aparat pentru determinarea duratei luminii emise de o substanta fluorescenta Cf fr fluoromètre Sursa: DN FLUOROMETRU - Fluorimetru Cf fr fluoromètre Sursa: MDN FLUOROMETRU - Aparat pentru masurarea radiatiilor fluorescente Cf fr fluoromètre Sursa: NODEX 533 FLUVIOMETRU - Aparat cu care se masoara variatiile de nivel ale apei unui fluviu Cf fr fluviomètre Sursa: DEX '98 FLUVIOMETRU - Aparat pentru masurat variatiile de nivel ale apei unui fluviu Cf fr fluviomètre, cf lat fluvius - fluviu, gr metron - masura Sursa: DN FLUVIOMETRU - Aparat pentru masurarea variatiilor de nivel ale unei ape curgatoare Cf fr fluviomètre Sursa: MDN FLUVIOMETRU - Aparat pentru masurarea variatiilor de nivel al unui curs de apa; hidrometru Cf fr fluviomètre Sursa: NODEX 534 FLUXMETRU - Instrument pentru masurarea fluxului luminos sau a fluxului magnetic Cf fr fluxmètre Sursa: DEX '98 FLUXMETRU - Instrument pentru masurarea unui flux luminos sau a unui flux magnetic Cf fr fluxmètre Sursa: DN FLUXMETRU - Instrument pentru masurarea fluxului magnetic Cf fr fluxmètre Sursa: MDN FLUXMETRU - Instrument pentru masurarea fluxului luminos sau a fluxului magnetic Cf fr fluxmètre Sursa: NODEX 535 FOCOMETRU - Aparat folosit pentru determinarea pozitiei focarelor si a punctelor principale ale unei lentile sau ale unei oglinzi Cf fr focomètre Sursa: DEX '98 FOCOMETRU - Aparat pentru masurarea distantei focale Cf fr focomètre Dursa: DN FOCOMETRU - Aparat folosit în focometrie Cf fr focomètre Sursa: MDN FOCOMETRU - Aparat pentru masurarea distantelor focale Cf fr focomètre Sursa: NODEX 536 FONOMETRU - Instrument folosit pentru masurarea intensitatii sunetelor Cf fr phonomètre Sursa: DEX '98 FONOMETRU - Instrument pentru masurarea intensitatii sunetelor Cf fr phonomètre Sursa: DN FONOMETRU - Instrument folosit în fonometrie Cf fr phonomètre Sursa: MDN FONOMETRU - Aparat pentru masurarea intensitatii sunetelor; sonometru Cf fr phonomètre Sursa: NODEX 537 FOTOCOLORIMETRU - Aparat cu ajutorul caruia se analizeaza calitatea colorantilor Cf fr photocolorimètre Sursa: DEX '98 FOTOCOLORIMETRU - Aparat cu ajutorul caruia se analizeaza calitatea colorantilor Cf fr photocolorimètre Sursa: DN FOTOCOLORIMETRU - 1 Instrument pentru aprecierea temperaturii culorii unei surse luminoase 2 Aparat cu care se analizeaza calitatea colorantilor Cf fr photocolorimètre Sursa: MDN 538 FOTOELASTICIMETRU - Aparat folosit în fotoelasticimetrie Cf fr photoélasticimètre Sursa: DEX '98 FOTOELASTICIMETRU - Aparat folosit în fotoelasticimetrie Cf fr photoélasticimètre Sursa: MDN 539 FOTOGONIOMETRU - Instrument pentru masuratori unghiulare pe fotograme Cf f fr photogoniomètre Sursa: DN FOTOGONIOMETRU - Instrument pentru masuratori unghiulare pe fotograme Cf fr photogoniomètre Sursa: MDN 540 FOTOGRAMMETRU - 1 Aparat cu care se iau fotograme 2 Tehnician care se ocupa cu operatii de fotogrammetrie Din germ Photogrammeter, fr photogrammètre Sursa: DEX `98 FOTOGRAMMETRU - Aparat cu care se fac fotograme // Tehnician care se ocupa cu operatii de fotogrammetrie Cf fr photogrammètre Sursa: DN FOTOGRAMMETRU - I Aparat cu care se fac fotograme II Tehnician care se ocupa cu operatii de fotogrammetrie Cf germ Photogrammeter, fr photogrammètre Sursa: MDN FOTOGRAMMETRU1 - Aparat cu ajutorul caruia se obtin fotograme Cf fr photogrammetre Sursa: NODEX FOTOGRAMMETRU2 - Lucrator specializat în fotogrammetrie Cf fr photogrammetre Sursa: NODEX 541 FOTOMETRU - Instrument care serveste la masurarea intensitatii surselor de lumina Cf fr photomètre Sursa: DEX '98 FOTOMETRU - 1 Instrument optic pentru masurarea intensitatii luminoase 2 Instrument pentru determinarea sensibilitatii ochiului la lumina Cf fr photomètre, cf gr phos - lumina, metron - masura Sursa: DN FOTOMETRU - 1 Instrument folosit în fotometrie 2 Instrument pentru determinarea sensibilitatii ochiului la lumina Cf fr photomètre Sursa: MDN FOTOMETRU - Instrument folosit la masurarea intensitatii unei surse de lumina Cf fr photomètre Sursa: NODEX 542 FOTOPOLARIMETRU - Polarimetru fotoelectric Cf fr photopolarimètre Sursa: DN FOTOPOLARIMETRU - Polarimetru fotoelectric Cf fr photopolarimètre Sursa: MDN 543 FOTOTENSIOMETRU - Aparat care înregistreaza variatiile tensiunii arteriale pe cale fotografica Cf foto- + tensiometru Sursa: MDN 544 FOTOTERMOMETRU - Aparat pentru înregistrarea fotografica a temperaturii apelor la mari adâncimi Cf fr photothermomètre Sursa: DN FOTOTERMOMETRU - Aparat pentru înregistrarea fotografica a temperaturii apelor la mari adâncimi Cf fr photothermomètre Sursa: MDN 545 FRECVENTMETRU - Instrument pentru masurarea frecventei unei marimi care variaza periodic Cf fr fréquencemètre Sursa: DEX '98 FRECVENTMETRU - Instrument pentru masurarea frecventei [în DN] Cf fr fréquencemètre Sursa: DN FRECVENTMETRU - Instrument pentru masurarea frecventei Cf fr fréquencemètre Sursa: MDN FRECVENTMETRU - Ondometru, undametru Sursa: Sinonime 546 FRIGORIMETRU - Aparat pentru determinarea efectului caloric al factorilor de microclimat Cf fr frigorimètre Sursa: MDN 547 FUZIOMETRU - Aparat pentru masurarea temperaturii de fuziune Cf fr fusiomètre Sursa: DN FUZIOMETRU - Aparat pentru masurarea temperaturii de fuziune Cf fr fusiomètre Sursa: MDN G 548 GALACTOMETRU - Lactometru Cf fr galactomètre Sursa: DEX '98 GALACTOMETRU - Lactometru Cf fr galactomètre Sursa: DN GALACTOMETRU - Lactometru Cf fr galactomètre Sursa: MDN GALACTOMETRU - Lactometru Sursa: Sinonime 549 GALVANOMETRU - Instrument cu care se constata prezenta si se masoara intensitatea unui curent electric continuu slab Cf fr galvanomètre Sursa: DEX '98 GALVANOMETRU - Instrument folosit pentru observarea si masurarea curentilor electrici de slaba intensitate; galvanoscop Cf fr galvanomètre Sursa: DN GALVANOMETRU - Instrument pentru masurarea intensitatii curentilor electrici foarte slabi Cf fr galvanomètre Sursa: MDN GALVANOMETRU - Aparat pentru masurarea intensitatii curentilor electrici slabi Cf fr galvanomètre Sursa: NODEX 550 GAUSSMETRU - Instrument de masura a inductiei magnetice Cf fr gaussmètre Sursa: DN GAUSSMETRU - Instrument de masura a inductiei magnetice Cf fr gaussmètre Sursa: MDN 551 GAZOMETRU - 1 Aparat cu care se masoara cantitatea de gaz care trece printr-o conducta 2 Rezervor în care se înmagazineaza gazul de iluminat produs de o uzina, pentru a fi distribuit consumatorilor Cf fr gazomètre Sursa: DEX '98 GAZOMETRU - 1 Aparat pentru masurarea cantitatii de gaz care strabate o conducta 2 Rezervor pentru înmagazinarea de gaze si de distribuire a lor sub presiune constanta Cf fr gazomètre Dursa: DN GAZOMETRU - 1 Aparat pentru masurarea contitatii de gaze care strabat o conducta 2 Rezervor pentru înmagazinarea si distribuirea gazelor sub presiune constanta Cf fr gazomètre Sursa: MDN GAZOMETRU - Aparat pentru reglarea presiunii si masurarea debitului de gaz într-o conducta; contor de gaz Cf fr gazomètre Sursa: NODEX 552 GEODIMETRU - Instrument pentru masurarea pe cale electrooptica a distantelor în geodezie Cf fr géodimètre Sursa: DEX '98 GEODIMETRU - Instrument electronic de precizie pentru masurarea distantelor cu ajutorul impulsurilor luminoase Cf fr géodimètre Sursa: DN GEODIMETRU - Aparat pentru masurarea indirecta a distantelor geodezice cu ajutorul a doua oglinzi amplasate la capete si între care se emite si se reflecta un fascicul luminos Cf fr géodimètre Sursa: MDN 553 GEOMETRU - 1 Specialist în geometrie 2 Topograf Din fr géomètre, lat geometra Sursa: DEX `98 GEOMETRU - 1 Specialist în geometrie 2 Topograf Cf fr géomètre Sursa: DN GEOMETRU - 1 Specialist în geometrie; geometrician 2 Topograf Cf fr géomètre, lat geometres Sursa: MDN GEOMETR/U - Specialist în geometrie Cf fr géometre, lat geometra Sursa: NODEX GEOMETRU - Topograf Sursa: Sinonime 554 GEOTERMOMETRU - Termometru pentru masurarea temperaturii solului Cf fr géothermomètre Sursa: DEX '98 GEOTERMOMETRU - Termometru pentru masurarea temperaturii solului Cf fr géothermomètre Sursa: DN GEOTERMOMETRU - Termometru electronic folosit în geotermometrie Cf fr géothermomètre Sursa: MDN 555 GIROCLINOMETRU - Clinometru giroscopic Cf fr gyroclinomètre Sursa: DEX '98 GIROCLINOMETRU - Clinometru giroscopic Cf fr gyroclinomètre Sursa: DN GIROCLINOMETRU - Aparat giroscopic care indica înclinarea laterala a avionului Cf fr gyroclinomètre Sursa: MDN 556 GIROMETRU - Instrument care înregistreaza grafic viteza unghiulara a unui avion Cf fr gyromètre Sursa: DEX '98 GIROMETRU - Instrument giroscopic de bord care determina viteza de rotatie a avionului Cf fr gyromètre Sursa: DN GIROMETRU - Instrument giroscopic de bord care determina viteza de rotatie a avionului Cf fr gyromètre Sursa: MDN GIROMETRU - Aparat care înregistreaza viteza unghiulara a unui avion Cf fr gyromètre Sursa: NODEX 557 GLACIOMETRU - Instrument pentru determinarea adâncimii de înghet a solului Cf glacio- + -metru Sursa: MDN 558 GLICOMETRU - Areometru folosit pentru determinarea cantitatii de zahar dintr-un lichid; glucometru Cf fr glycomètre Sursa: DEX '98 GLICOMETRU - Glucometru Cf fr glycomètre, cf gr glykys - dulce, metron - masura Sursa: DN GLICOMETRU - Glucometru Cf fr glycomètre Sursa: MDN GLICOMETRU - Aparat pentru determinarea procentului de zahar în must sau în alt lichid zaharat Cf fr glycomètre Sursa: NODEX 559 GLUCOMETRU - Areometru folosit pentru determinarea cantitatii de zahar dintr-un lichid; glicometru Cf fr glucomètre Sursa: DEX '98 GLUCOMETRU - Areometru pentru determinarea cantitatii de zahar din must; glicometru Cf fr glucomètre Sursa: DN GLUCOMETRU - Densimetru pentru determinarea cantitatii de zahar în must; glicometru Cf fr glucomètre Sursa: MDN 560 GONIOMETRU - Instrument care serveste la masurarea valorii unghiurilor Cf fr goniomètre Sursa: DEX '98 GONIOMETRU - Instrument pentru masurarea unghiurilor; instrument pentru masurarea unghiurilor formate între diferite directii de vizare, folosit în navigatie, în topografie etc Cf fr goniomètre, cf gr gonia - unghi, metron - masura Sursa: DN GONIOMETRU - Instrument pentru masurarea unghiu-rilor, folosit în geodezie, topografie etc Cf fr goniomètre Sursa: MDN GONIOMETRU - Instrument pentru masurarea unghiurilor folosit în diferite domenii de activitate (în topografie, geodezie, cristalografie etc ) Cf fr goniomètre Sursa: NODEX 561 GRAFOMETRU - Instrument pentru masurarea unghiurilor de pe teren, folosit în ridicarea de planuri Cf fr graphomètre Sursa: DEX '98 GRAFOMETRU - Instrument pentru masurarea unghiurilor în ridicarile topografice Cf fr graphomètre Sursa: DN GRAFOMETRU - Instrument topografic pentru masurarea unghiurilor pe teren Cf fr graphomètre Sursa: MDN GRAFOMETRU - Instrument pentru masurarea unghiurilor pe teren Cf fr graphomètre Sursa: NODEX 562 GRANULOMETRU - Instrument folosit pentru determinarea granulozitatii mineralelor Cf fr granulomètre Sursa: DN GRANULOMETRU - Instrument în granulometrie Cf fr granulomètre Sursa: MDN, 563 GRAVIMETRU - Instrument pentru masurarea acceleratiei gravitatiei Cf fr gravimètre Sursa: DEX '98 GRAVIMETRU - Instrument pentru masurarea rapida a gravitatiei Cf fr gravimètre (Definitie incorecta; este vorba despre acceleratia gravitationala - vezi DEX '98) Sursa: DN GRAVIMETRU - 1 Instrument folosit în gravimetrie 2 Aparat pentru determinarea gradului de prafuire a aerului din mina Cf fr gravimètre Sursa: MDN 564 Griddimétru - s n Sursa: DOR 565 GRIDDIPMETRU - Aparat compus dintr-un undametru cu absorbtie si cu oscilator calibrat în frecventa Cf engl grid-dip meter Sursa: DEX '98 566 GRIZUMETRU - Aparat care determina continutul de metan din gazul existent într-o mina Cf fr grisoumètre Sursa: DEX '98 GRIZUMETRU - Aparat pentru determinarea procentului de grizu din mine Cf fr grisoumètre Sursa: DN GRIZUMETRU - Aparat folosit în grizumetrie Cf fr grisoumètre Sursa: MDN GRIZUMETRU - Aparat pentru determinarea cantitatii de grizu dintr-o mina Cf fr grisoumètre Sursa: NODEX 567 Gustometru - s n Sursa: DOR H 568 HALOMETRU - Areometru folosit la stabilirea concentratiei de saruri anorganice solubile a substantelor zaharate Cf fr halomètre Sursa: DEX '98 HALOMETRU - Areometru pentru determinarea concentratiei în saruri anorganice solubile a substantelor zaharate Cf fr halomètre Sursa: DN HALOMETRU - 1 Areometru pentru determinarea concentratiei în saruri anorganice solubile a substantelor zaharate 2 Aparat folosit în halometrie Cf fr halomètre Sursa: MDN 569 Haptometru - s n Sursa: DOR 570 HECTOMETRU - Unitate de masura pentru distanta, egala cu 100 de metri Din fr hectomètre, germ Hektometer Sursa: DEX `98 HECTOMETRU - Unitate de masura pentru lungimi, egala cu 100 m Cf fr hectomètre, germ Hektometer Sursa: DN HECTOMETRU - Unitate de masura pentru distante, de 100 de metri Cf fr hectomètre Sursa: MDN HECTOMETRU - Unitate de masura a lungimii, egala cu 100 de metri Cf fr hectometre Sursa: NODEX 571 HELCOMETRU - Aparat de gimnastica folosit pentru dezvoltarea fortei musculare, care functioneaza pe principiul învingerii rezistentei unei greutati reglabile, ridicata si coborâta cu ajutorul unor scripeti Cf fr helcomètre Sursa: DEX '98 HELCOMETRU - Aparat de gimnastica folosit pentru dezvoltarea fortei, care functioneaza pe principiul învingerii rezistentei unei greutati reglabile, ridicata si coborâta prin intermediul unor scripeti Cf fr helcomètre Sursa: DN HELCOMETRU - Aparat de gimnastica pentru dezvoltarea fortei, care functioneaza pe principiul învingerii rezistentei unei greutati reglabile, ridicata si coborâta prin intermediul unor scripeti Cf fr helcomètre Sursa: MDN 572 HELIOMETRU - Instrument optic pentru determinarea diametrului aparent al Soarelui si al planetelor Cf fr héliomètre Sursa: DEX '98 HELIOMETRU - Instrument pentru determinarea diametrului aparent al Soarelui si al planetelor Cf fr héliomètre, cf gr helios - soare, metron - masura Sursa: DN HELIOMETRU - Instrument pentru determinarea diametrului aparent al Soarelui si al planetelor Cf fr héliomètre Sursa: MDN HELIOMETRU - Instrument optic pentru masurarea distantelor unghiulare mici dintre astri, precum si a diametrului aparent al Soarelui si al altor corpuri ceresti Cf fr héliomètre Sursa: NODEX 573 HEMATIMETRU - Aparat folosit pentru numararea globulelor (rosii) din sânge Cf fr hématimètre Sursa: DEX '98 HEMATIMETRU - Aparat pentru numararea hematiilor Cf fr hématimètre Sursa: DN HEMATIMETRU - Aparat folosit în hematimetrie Cf fr hématimètre Sursa: MDN 574 HEMATOGLOBINOMETRU - Hematocrit Cf fr hématoglobinomètre Sursa: DEX '98 HEMATOGLOBINOMETRU - Hematocrit Cf fr hématoglobinomètre Sursa: DN HEMATOGLOBINOMETRU - Hematocrit Cf fr hématoglobinomètre Sursa: MDN HEMATOGLOBINOMETRU - Hematocrit Sursa: Sinonime 575 HEMATOMETRU - Retentie a sângelui menstrual în cavitatea uterina Cf fr hématomètre, cf gr haima - sânge, metra - uter Sursa: DN HEMATOMETRU - Masa cu aparenta tumorala, formata prin retentia sângelui menstrual în cavitatea uterina Cf fr hématomètre Sursa: MDN 576 HEMOCITOMETRU - Dispozitiv de masurare a hematiilor Cf fr hémocytomètre Sursa: DEX '98 HEMOCITOMETRU - Dispozitiv de masurare a hematiilor Cf fr hémocytomètre, cf gr haima - sânge, kytos - celula, metron - masura Sursa: DN HEMOCITOMETRU - Dispozitiv pentru masurarea hematiilor Cf fr hémocytomètre Sursa: MDN 577 HEMOCROMOMETRU - Aparat pentru determinarea procentului de hemoglobina din sânge Cf engl hemochromometer Sursa: MDN 578 HEMODINAMOMETRU - Instrument pentru masurarea presiunii sângelui Cf fr hémodynamomètre Sursa: DEX '98 HEMODINAMOMETRU - Instrument pentru masurarea presiunii sângelui Cf fr hémodynamomètre Sursa: DN HEMODINAMOMETRU - Manometru pentru masurarea presiunii sângelui Cf fr hémodynamomètre Sursa: MDN 579 HEMOGLOBINOMETRU - Aparat cu ajutorul caruia se poate determina cantitatea de hemoglobina din sânge Cf fr hémoglobinomètre Sursa: DEX '98 HEMOGLOBINOMETRU - Aparat pentru determinarea cantitatii de hemoglobina din sânge; hemometru Cf fr hémoglobinomètre Sursa: DN HEMOGLOBINOMETRU - Aparat folosit în hemoglobinometrie; hemometru Cf fr hémoglobinomètre Sursa: MDN HEMOGLOBINOMETRU - Aparat pentru determinarea cantitatii de hemoglobina în sânge; hematoscop Cf fr hémoglobinomètre Sursa: NODEX 580 HEMOMANOMETRU - Aparat pentru masurarea presiunii sangvine Cf engl hemomanometer Sursa: MDN 581 HEMOMETRU - Aparat folosit pentru dozarea hemoglobinei din sânge Cf fr hémomètre Sursa: DEX '98 HEMOMETRU - Hemoglobinometru Cf fr hémomètre Sursa: DN HEMOMETRU - Hemoglobinometru Cf fr hémomètre Sursa: MDN 582 HEMOTAHOMETRU - Aparat pentru determinarea vitezei de circulatie a sângelui Cf engl hemotachometer Sursa: MDN 583 HENRIMETRU - Aparat de masurat inductanta electrica Cf fr henrymètre Sursa: DN 584 HENRYMETRU - Aparat de masurat inductanta electrica Cf fr henrymètre Sursa: MDN 585 HEPTAMETRU - Vers alcatuit din sapte picioare Din fr heptamètre Sursa: DEX `98 HEPTAMETRU - (Vers) de sapte picioare Cf fr heptamètre, lat heptametrum cf gr cf hepta - sapte, metron - masura Sursa: DN HEPTAMETRU - (Vers) de sapte picioare Cf fr heptamètre, lat heptametrum Sursa: MDN HEPTAMETRU - Vers compus din sapte picioare Cf fr heptametre Sursa: NODEX 586 HEXAMETRU - (În versificatia latina si elena) Vers dactilic de sase picioare, în care dactilul ocupa locul al cincilea, folosit în compozitii epice, în special în epopei, legende eroice, satire si scrisori Din fr hexamètre, lat hexameter Sursa: DEX `98 HEXAMETRU - Vers dactilic de sase picioare, folosit în poezia epica Cf fr hexamètre, cf lat cf gr hex - sase, metron - masura Sursa: DN HEXAMETRU - Vers antic, specific genului epic, din sase picioare dactilice sau spondaice Cf fr hexamètre, lat hexameter Sursa: MDN HEXAMETRU - (În versificatia antica) Vers compus din sase picioare (al cincilea fiind un dactil) Cf fr hexametre Sursa NODEX 587 HIDROMETRU - 1 Aparat pentru masurarea densitatii si a vitezei de curgere a lichidelor 2 Manometru metalic cu scara gradata în unitati de coloana de apa, cu care se masoara nivelul unui curs de apa Cf fr hydromètre Sursa: DEX '98 HIDROMETRU - 1 Nume generic pentru instrumentele de masura a densitatii lichidelor 2 Manometru metalic cu scara gradata în unitati de coloana de apa ? Mira cu ajutorul careia se masoara nivelul unui curs de apa Cf fr hydromètre, cf gr hydor - apa, metron - masura Sursa: DN HIDROMETRU - 1 Aparat de masura a densitatii si a vitezei de curgere a lichidelor 2 Manometru metalic cu scara gradata în unitati de coloana de apa 3 Mira cu ajutorul careia se masoara nivelul unui curs de apa Cf fr hydromètre Sursa: MDN HIDROMETRU - 1 Aparat pentru determinarea densitatii si a vitezei de curgere a lichidelor 2 Aparat pentru masurarea variatiilor de nivel ale unui curs de apa (fluviu, râu); fluviometru 3 Mira pentru masurarea nivelului unei ape Cf fr hydromètre Sursa: NODEX 588 HIDROSTATIMETRU - Aparat electric care determina nivelul apei într-un curs de apa Cf fr hydrostatimètre Sursa: DN HIDROSTATIMETRU - Aparat electric care determina nivelul unei ape curgatoare Cf fr hydrostatimètre Sursa: MDN 589 HIGROMETRU - Aparat cu care se masoara umiditatea gazelor Cf fr hygromètre Sursa: DEX '98 HIGROMETRU - Aparat pentru masurarea umiditatii aerului atmosferic Cf fr hygromètre, cf germ Hygrometer Sursa: DN HIGROMETRU - Aparat folosit în higrometrie Cf fr hygromètre Sursa: MDN HIGROMETRU - Aparat pentru determinarea umiditatii aerului Cf fr hygromètre Sursa: NODEX HIGROMETRU - Umidometru Sursa: Sinonime 590 HIPERMETRU - Vers antic cu o silaba suplimentara care, în rostire, se elimina înaintea cuvântului urmator, daca acesta începe cu o vocala Din fr hypermètre Sursa: DEX `98 HIPERMETRU - Vers antic având o silaba în plus fata de masura normala Cf fr hypermètre, cf gr hypermetros Sursa: DN HIPERMETRU - Vers antic având o silaba în plus fata de masura normala Cf fr hypermètre, cf gr hypermetros Sursa: MDN 591 HIPOMETRU - Aparat pentru masurat dimensiunile partilor corpului la animale (mai ales la cai) Cf germ Hippometer Sursa: DEX '98 HIPOMETRU - Aparat cu care se masoara dimensiunile partilor corpului animalelor Cf germ Hippometer Sursa: DN HIPOMETRU - Aparat pentru masurarea dimensiunilor corpului cailor Cf germ Hippometer Sursa: MDN HIPOMETRU - Aparat pentru masurat dimensiunile corpului la animale (mai ales la cai) Cf germ Hippometer Sursa: NODEX 592 HIPSOMETRU - Instrument pentru determinarea altitudinii unui loc prin masurarea variatiei temperaturii de fierbere a apei Cf fr hypsomètre Sursa: DEX '98 HIPSOMETRU - Instrument care indica înaltimea unui loc prin determinarea temperaturii de fierbere a apei Cf fr hypsomètre, cf gr hypsos - înaltime, metron - masura Sursa: DN HIPSOMETRU - Instrument pentru masurarea presiunii atmosferice si a altitudinii Cf fr hypsomètre Sursa: MDN HIPSOMETRU - Instrument care indica înaltimea unui loc prin determinarea temperaturii de fierbere a apei Cf fr hypsomètre Sursa: NODEX 593 HISTEREZIMETRU - Aparat pentru masurarea calitatilor aliajelor magnetice din punctul de vedere al histerezisului Cf fr hystérésimètre Sursa: MDN 594 HISTEROMETRU - Instrument folosit pentru a sonda, a masura sau a redresa uterul Cf fr hystéromètre Sursa: DEX '98 HISTEROMETRU - Instrument folosit pentru a sonda, a masura sau a redresa uterul Cf fr hystéromètre Sursa: DN HISTEROMETRU - Instrument pentru a sonda, a masura sau a redresa uterul Cf fr hystéromètre Sursa: MDN 595 HODOMETRU - Aparat care serveste la masurarea unui drum parcurs Cf fr hodomètre Sursa: DEX '98 HODOMETRU - Aparat pentru masurarea unui drum parcurs; podometru Cf fr hodomètre Sursa: DN HODOMETRU - Aparat folosit la masurarea distantei parcurse pe jos; podometru Cf fr hodomètre Sursa: NODEX I 596 ICONOMETRU - 1 Vizor cu ajutorul caruia se poate observa corectitudinea încadrarii imaginii unui obiect care urmeaza sa fie fotografiat 2 Aparat pentru masurarea asimetriei imaginii retiniene dintre cei doi ochi Cf fr iconomètre Sursa: DEX '98 ICONOMETRU - Aparat pentru masurarea asimetriei imaginii retiniene între cei doi ochi ? Vizor cu care se regleaza un aparat fotografic pentru a obtine dimensiunile date ale unui obiect Cf fr iconomètre, cf gr eikon - imagine, metron - masura Sursa: DN ICONOMETRU - 1 Aparat pentru masurarea asimetriei imaginii retiniene între ce doi ochi 2 Vizor cu care se regleaza un aparat fotografic pentru a obtine dimensiunile date ale unui obiect Cf fr iconomètre Sursa: MDN ICONOMETRU - Vizor prin care se observa corectitudinea încadrarii imaginii obiectului ce urmeaza sa fie fotografiat Cf fr iconomètre Sursa: NODEX 597 IHTIOMETRU - Instrument folosit în ihtiometrie Cf fr ichtyomètre Sursa: MDN 598 IMPEDANTMETRU - Aparat pentru masurarea impedantei Cf fr impedancemètre Sursa: MDN 599 INCLINOMETRU - 1 Aparat pentru masurarea si înregistrarea pozitiei unei gauri de sonda 2 Instrument care serveste la masurarea unghiurilor de înclinare a unei nave în raport cu orizontul 3 Instrument care indica directia magnetismului Pamântului Cf fr inclinomètre, engl inclinometer Sursa: DEX '98 INCLINOMETRU - 1 Aparat pentru masurarea si înregistrarea directiei unei gauri de sonda 2 Instrument care indica înclinarea unei (aero)nave; indicator de panta Cf fr inclinomètre Sursa: DN INCLINOMETRU - 1 Instrument care indica înclinarea unei (aero)nave; indicator de panta 2 Aparat folosit în inclinometrie 3 Instrument care indica directia magnetismului Pamântului Cf fr inclinomètre Sursa: MDN 600 INDUCTANTMETRU - Aparat pentru masurarea inductantei Cf fr inductancemètre Sursa: MDN 601 INDUCTOMETRU - Aparat pentru masurarea curentilor de inductie Cf fr inductomètre Sursa: DEX '98 INDUCTOMETRU - Aparat pentru masurarea curentilor de inductie Cf fr inductomètre Sursa: DN INDUCTOMETRU - Aparat pentru masurarea curentilor de inductie Cf fr inductomètre Sursa: MDN 602 INFILTROMETRU - Instrument pentru determinarea vitezei de infiltratie a apei în sol Cf fr infiltromètre Sursa: MDN 603 INTEGROMETRU - Aparat pentru calcularea ariei unei figuri plane, a volumului unei figuri de revolutie etc Cf fr intégromètre Sursa: DEX '98 INTEGROMETRU - Aparat pentru calcularea suprafetei unei figuri plane, a volumului unei figuri de revolutie etc Cf fr intégromètre Sursa: DN INTEGROMETRU - Instrument pentru obtinerea de marimi a caror determinare releva calculul integral Cf fr intégromètre Sursa: MDN 604 INTENSIMETRU - Aparat pentru masurarea intensitatii radiatiilor Cf fr intensimètre Sursa: MDN 605 INTERFEROMETRU - Instrument optic folosit pentru determinarea unor marimi cu ajutorul fenomenelor de interferenta ? Aparat pentru masurarea vitezei de propagare a undelor sonore si ultrasonore, precum si a absorbtiei acestora într-un anumit mediu Cf fr interféromètre Sursa: DEX '98 INTERFEROMETRU - Aparat pentru determinarea unor marimi cu ajutorul fenomenelor de interferenta Cf fr interféromètre Sursa: DN INTERFEROMETRU - Aparat folosit în interferometrie Cf fr interféromètre Sursa: MDN INTERFEROMETRU - Aparat de masurat (lungimile de unda, viteza de propagare a sunetelor etc ), bazat pe fenomenul interferentei Cf fr interféromètre Sursa: NODEX 606 INTERVALOMETRU - Dispozitiv mecanic atasat la un aparat fotografic automat care regleaza timpul dintre doua expuneri succesive Cf engl intervalometer Sursa: DEX '98 INTERVALOMETRU - Dispozitiv mecanic atasat la un aparat fotografic automat, cu ajutorul caruia se regleaza intervalul de timp dintre doua expuneri succesive Cf interval + metru Sursa: DN INTERVALOMETRU - Dispozitiv mecanic atasat la un aparat fotografic automat, cu ajutorul caruia se regleaza intervalul de timp dintre doua expuneri succesive Cf engl intervalometer Sursa: MDN 607 IONOMETRU - Instrument pentru determinarea intensitatii unei radiatii radioactive Cf fr ionomètre Sursa: DEX '98 IONOMETRU - Instrument pentru determinarea intensitatii unei radiatii ionizate ? Instrument pentru determinarea concentratiei în ioni de hidrogen a unei solutii Cf fr ionomètre Sursa: DN IONOMETRU - 1 Instrument pentru determinarea intensitatii unei radiatii ionizate 2 Aparat cu care se determina concentratia în ioni de hidrogen a unei solutii Cf fr ionomètre Sursa: MDN 608 IZOPERIMETRU - Figura geometrica ale carei perimetre sunt egale Cf fr isopérimètre Sursa: MDN 609 ÎNCLINOMETRU - Inclinometru Sursa: DN J K 610 KERDOMETRU - Aparat pentru masurarea nivelului de zgomot pe liniile telefonice Cf fr kerdomètre [def MDN] Sursa: DOOM KERDOMETRU - Aparat pentru masurarea nivelului de zgomot pe liniile telefonice Cf fr kerdomètre Sursa: MDN 611 KILOAMPERMETRU - Instrument folosit pentru masurarea curentilor electrici de mare intensitate Cf fr kiloampermètre Sursa: DEX '98 KILOAMPERMETRU - Instrument pentru masurarea curentilor electrici de mare intensitate, gradat în kiloamperi Cf fr kiloampermètre Sursa: MDN KILOAMPERMETRU - Instrument folosit pentru masurarea curentilor electrici de mare intensitate Cf fr kiloampermètre Sursa: NODEX 612 KILOGRAM-FORTA-METRU - Unitate de masura a lucrului mecanic si a energiei, egala cu efortul depus de o forta de un kilogram-forta la deplasarea pe o distanta de un metru Sursa: DOOM KILOGRAM-FORTA-METRU - Kilogram-metru Sursa: Sinonime 613 KILOGRAMMETRU - Unitate de masura pentru lucrul mecanic, egala cu lucrul mecanic efectuat pentru ridicarea unei greutati de un kilogram la înaltimea de un metru Din fr kilogrammètre Sursa: DEX `98 KILOGRAMMETRU - Unitate de lucru mecanic, egala cu efortul necesar pentru ridicarea unei greutati de 1 kg la înaltimea de 1 m Cf fr kilogrammètre Sursa: DN KILOGRAMMETRU - Unitate de masura a lucrului mecanic si a energiei, egala cu efortul necesar pentru deplasarea unei greutati de 1 kg cu 1 m [def MDN] Sursa: DOOM KILOGRAMMETRU - Unitate de masura a lucrului mecanic si a energiei, egala cu efortul necesar pentru deplasarea unei greutati de 1 kg cu 1 m Cf fr kilogrammètre Sursa: MDN KILOGRAMMETRU - Unitate de masura pentru lucrul mecanic efectuat pentru ridicarea unei greutati de un kilogram la înaltimea de un metru Cf fr kilogrammetre Sursa: NODEX KILOGRAMMETRU - Kilogram-forta-metru Sursa: Sinonime 614 KILOMETRU - Unitate de masura pentru lungime, egala cu o mie de metri ? Kilometru pe ora = unitate de masura pentru viteza, egala cu viteza unui mobil care parcurge 1 kilometru într-o ora Kilometru lansat = proba sportiva (cu bicicleta, motocicleta, etc ) în care performanta consta în timpul realizat pe distanta de un km din momentul în care sportivul trece în viteza linia de start si pâna la linia de sosire Din fr kilométre Sursa: DEX `98 KILOMETRU - Unitate de masura pentru lungimi, egala cu 1000 m Cf fr kilomètre, cf gr chilioi - o mie, metron - masura Sursa: DN KILOMETRU - Unitate de masura pentru lungime, de 100 de metri Cf fr kilomètre Sursa: MDN KILOMETRU - Unitate de masura pentru distante egala cu 1000 de metri Cf fr kilometre Sursa: NODEX 615 KILOVOLTMETRU - Voltmetru pentru masurarea tensiunii în kilovolti Cf fr kilovoltmètre [def MDN] Sursa: DOOM KILOVOLTMETRU - Voltmetru pentru masurarea tensiunii în kilovolti Cf fr kilovoltmètre Sursa: MDN L 616 LACTOBUTIROMETRU - Instrument pentru masurarea cantitatii de unt continuta în lapte Cf fr lactobutyromètre Sursa: MDN 617 LACTODENSIMETRU - Lactometru pentru determinarea densitatii laptelui Cf fr lactodensimètre Sursa: DEX '98 LACTODENSIMETRU - Lactometru Cf fr lactodensimètre Sursa: DN LACTODENSIMETRU - Lactometru Cf fr lactodensimètre Sursa: MDN 618 LACTOMETRU - Aparat cu ajutorul caruia se determina calitatea laptelui Cf fr lactomètre Sursa: DEX '98 LACTOMETRU - Instrument pentru determinarea densitatii laptelui; galactometru; lactodensimetru Cf fr lactomètre, cf lat lac - lapte, gr metron - masura Sursa: DN LACTOMETRU - Instrument pentru determinarea densitatii laptelui; galactometru; lactodensimetru Cf fr lactomètre Sursa: MDN LACTOMETRU - Instrument pentru determinarea densitatii laptelui Cf fr lactomètre Sursa: NODEX LACTOMETRU - Galactometru Sursa: Sinonime 619 LANAMETRU - Aparat cu care se determina finetea fibrelor textile Cf fr lanamètre Sursa: DEX '98 LANAMETRU - Aparat cu care se determina finetea fibrelor textile Cf fr lana-mètre Sursa: DN LANAMETRU - Aparat pentru determinarea finetii firelor textile Cf fr lanamètre Sursa: MDN LANAMETRU - Aparat cu care se determina finetea fibrelor textile Cf fr lanamètre Sursa: NODEX 620 LEUCOMETRU - Fotometru pentru determinarea gradului de alb al unei hârtii Cf germ Leukometer, cf gr leukos - alb, metron - masura Sursa: DN LEUCOMETRU - Fotometru pentru determinarea gradului de alb al unor substante fibroase Cf germ Leukometer Sursa: MDN 621 LIGNOMETRU - 1 Liniometru 2 Instrument cu care se poate masura diametrul si înaltimea arborilor sau se poate face marcarea prin vopsire si înregistrarea unor caracteristici ale acestora Cf fr lignomètre Sursa: DN LIGNOMETRU - 1 Liniometru 2 Instrument pentru masurarea diametrului si înaltimii arborilor sau pentru marcarea prin vopsire si înregistrare a unor caracteristici ale acestora Cf fr lignomètre Sursa: MDN 622 LIMNIMETRU - Instrument cu care se masoara nivelul apei unui lac, al unui curs de apa, al unui rezervor Cf fr limnimètre Sursa: DEX '98 LIMNIMETRU - Instrument pentru masurarea nivelului unei ape, a unui lac etc ; mira hidrometrica Cf fr limnimètre, cf gr limne - lac, metron - masura Sursa: DN LIMNIMETRU - Instrument folosit în limimetrie; mira hidrometrica Cf fr limnimètre Sursa: MDN LIMNIMETRU - Instrument cu care se masoara nivelul unui curs de apa Cf fr limnimètre Sursa: NODEX LIMNIMETRU - Mira hidrometrica Sursa: Sinonime 623 LINIOMETRU - Rigla de metal, gradata dupa sistemul corpurilor tipografice, care serveste pentru masurarea liniilor Dupa fr lignomètre Sursa: DEX '98 LINIOMETRU - Rigla de metal, gradata potrivit corpurilor tipografice, care serveste pentru numararea liniilor; lignometru [în DN] Cf fr lignomètre Sursa: DN LINIOMETRU - Rigla de metal gradata potrivit corpurilor tipografice, servind pentru numararea liniilor; lignometru Dupa fr lignomètre Sursa: MDN 624 LITROMETRU - Aparat pentru masurarea cantitatii si debitului de combustibil de bord al unei aeronave Cf litru + -metru Sursa: MDN LITROMETRU - Aparat de bord care indica nivelul de combustibil din rezervor si semnalizeaza, optic sau acustic, rezerva critica Se mai numeste si indicator litrometric Sursa: Neoficial 625 LIZIMETRU - Instalatie speciala cu ajutorul careia se colecteaza si se masoara cantitatea de apa infiltrata într-un anumit volum de sol în vederea studierii capacitatii de înmagazinare a apei pe diferite tipuri de sol Cf fr lysimètre Sursa: DEX '98 LIZIMETRU - Instrument pentru masurarea cantitatii de apa de ploaie care se scurge în pamânt Cf fr lysimètre, cf gr lysis - disolutie, metron - masura Sursa: DN LIZIMETRU - Instrument pentru masurarea cantitatii de apa de ploaie infiltrata în sol Cf fr lysimètre Sursa: MDN LIZIMETRU - Instalatie pentru masurarea cantitatii de apa de ploaie care se scurge în pamânt (pe o anumita suprafata) Cf fr lysimètre Sursa: NODEX 626 LOGOMETRU - Instrument cu care se masoara raportul dintre doua marimi electrice Cf fr logomètre Sursa: DEX '98 LOGOMETRU - Instrument de masura pentru masurarea raportului dintre doua marimi electrice Cf fr logomètre, cf gr logos - cuvânt, metron - masura Sursa: DN LOGOMETRU - Instrument pentru masurarea raportului dintre doua marimi electrice Cf fr logomètre Sursa: MDN 627 LUMENMETRU - Instrument folosit în determinarea fluxului luminos Cf fr lumenmètre Sursa: DEX '98 LUMENMETRU - Instrument folosit la determinarea fluxului luminos Cf fr lumenmètre, cf fr lumen, gr metron - masura Sursa: DN LUMENMETRU - Instrument pentru determinarea fluxului luminos Cf fr lumenmètre Sursa: MDN 628 LUMINANTMETRU - Fotometru pentru masurarea luminantei Cf luminanta + metru Sursa: DEX '98 LUMINANTMETRU - Instrument pentru masurarea luminantei; nitmetru, stilbmetru Et incerta Sursa: DN LUMINANTMETRU - Instrument pentru masurarea luminantei; nitmetru, stilbmetru Cf luminanta + -metru Sursa: MDN 629 LUXMETRU - Instrument fotometric pentru masurarea iluminarii Cf fr luxmètre Sursa: DEX '98 LUXMETRU - Instrument pentru masurarea iluminarii Cf fr luxmètre Sursa: MDN M 630 MACHMETRU - Aparat pentru masurarea vitezei avioanelor cu reactie Cf fr machmètre, engl machmeter Sursa: DEX '98 MACHMETRU - Instrument de bord pentru masurarea vitezei avioanelor cu reactie, exprimata în numarul lui Mach Cf fr machmètre, engl machmeter Sursa: MDN 631 MAGNETOMETRU - Instrument cu care se masoara intensitatea câmpului magnetic Cf fr magnétomètre Sursa: DEX '98 MAGNETOMETRU - Instrument pentru masurarea intensitatii câmpurilor magnetice Cf fr magnétomètre Sursa: DN MAGNETOMETRU - Instrument pentru masurarea intensitatii câmpurilor magnetice Cf fr magnétomètre Sursa: MDN MAGNETOMETRU - Aparat pentru masurarea intensitatii câmpurilor magnetice Cf fr magnétomètre Sursa: NODEX 632 MANOMETRU - Instrument pentru masurarea presiunii fluidelor aflate în recipiente închise Cf fr manomètre Sursa: NODEX MANOMETRU - Aparat folosit pentru masurarea presiunii lichidelor sau a gazelor dintr-un spatiu închis sau a diferentelor de presiune a doua gaze închise în vase diferite Cf fr manomètre, cf gr manos - putin dens, metron - masura Sursa: DN MANOMETRU - Instrument folosit în manometrie; presiometru Cf fr manomètre Sursa: MDN MANOMETRU - Instrument cu care se masoara presiunea unui gaz sau a unui lichid în stare de vapori dintr-un spatiu închis Cf fr manomètre Sursa: DEX '98 MANOMETRU DE VID - Vacuummetru Sursa: Sinonime 633 MANOTERMOMETRU - Manometru prevazut cu o scara de temperatura Cf fr manothermomètre Sursa: MDN 634 MAREOMETRU - Maregraf Cf fr maréomètre Sursa: DEX '98 MAREOMETRU - Maregraf Cf fr maréomètre Sursa: DN MAREOMETRU - Maregraf Cf fr maréomètre Sursa: MDN MAREOMETRU - Instrument pentru determinarea variatiei nivelului apelor marii; maregraf Cf fr maréomètre Sursa: NODEX MAREOMETRU - Maregraf Sursa: Sinonime 635 MEGAMETRU - Instrument pentru determinarea longitudinilor Cf fr mégamètre, cf gr megas - mare, metron - masura Sursa: DN MEGAMETRU - Unitate de lungimi, de un milion de metri Cf fr mégamètre Sursa: MDN 636 MEGOHMETRU - Aparat pentru masurarea rezistentelor electrice de valoare mare Cf fr mégohmètre Sursa: DEX '98 MEGOHMETRU - Instrument gradat pentru masurarea rezistentelor în megohmi Cf fr mégohmmètre Sursa: MDN 637 MEGOHMMETRU - Instrument gradat în megohmi, folosit pentru masurarea rezistentelor foarte înalte Cf fr megohmmètre Sursa: DN 638 MELODIMETRU - Aparat electronic folosit pentru cercetari asupra intonatiei Cf fr mélodimètre Sursa: DEX '98 MELODIMETRU - Aparat electronic pentru cercetari asupra intonatiei Cf fr mélodimètre Sursa: MDN 639 METABOLIMETRU - Aparat pentru determinarea metabolismului bazal Cf fr métabolimètre Sursa: DN 640 METROMETRU - Metronom Sursa: Sinonime METROMETRU - Metronom Cf fr métromètre Sursa: DN 641 METRU - 1 Unitate fundamentala de masura pentru lungime din sistemul metric 2 Instrument (alcatuit dintr-o rigla, banda gradata de metal, de lemn etc ) egal cu un metru (1) si divizat în centimetri si milimetri, cu care se masoara lungimile ? Bucata de lemn (de foc) lunga de aproximativ un metru (1); stiva de lemne (de foc) egala cu aproximativ un metru cub 3 Grup de silabe constituind unitatea de masura a versului; ritm determinat de împartirea unui vers în silabe 4 Ordinea succesiunii unitatilor de timp, determinata de accente tari sau slabe; sistemul de organizare a ritmului; ritm, cadenta Din fr mètre, lat metrum Cf fr mètre, lat metrum Sursa: DEX '98 METRU1 - 1 Unitate de masura a lungimii din sistemul metric, care reprezinta a patruzecea milioana parte din meridianul terestru 2 Instrument de masura facut din lemn, din metal etc având lungimea de un metru (1) Cf fr mètre, cf gr metron - masura Sursa: DN METRU2 - 1 Picior de vers ritmic în versificatia greco-latina, determinat de un grup de silabe lungi si scurte ? Numarul de silabe si cezura necesara pentru a forma un gen de vers în versificatia moderna 2 Ordinea succesiunii unitatilor de timp, determinata de accente tari sau slabe; sistemul de organizare a ritmului; ritm, cadenta Cf fr mètre, cf lat metrum, gr metron Sursa: DN METRU1 - 1 Unitate fundamentala de masura pentru lungime, a patruzecea milioana parte din meridianul terestru 2 Rigla, banda gradata de lemn, de metal etc , cu lungimea de un metru (1) 3 Grup de silabe constituind unitatea de masura a versului; ritm determinat de împartirea unui vers în silabe 4 Diviziune la baza organizarii duratelor sunetelor dupa succesiunea accentelor tari sau slabe; ritm, cadenta, masura Cf fr mètre, lat metrum, gr metron Sursa: MDN METRU - 1 Unitate de masura a lungimii, egala cu aproximativ a patruzecea milioana parte din meridianul terestru 2 Instrument de masura a lungimii egala cu aceasta unitate Cf fr métre, lat metrum Sursa: NODEX METRU - 1 Masurar (~ pentru calculat lungimile ) 2 Ritm Sursa: Sinonime 642 MEZOMETRU - Pliu peritoneal care leaga uterul de peretele abdominal, corespunzând ligamentelor largi Cf fr mésomètre Sursa: MDN 643 MICROAMPERMETRU - Instrument pentru masurarea curentilor electrici foarte slabi Cf fr microampèremètre Sursa: DEX '98 MICROAMPERMETRU - Ampermetru care masoara curenti electrici foarte slabi, de ordinul microamperilor Cf fr microampèremètre Sursa: DN MICROAMPERMETRU - Ampermetru gradat în microamperi Cf fr microampèrmètre Sursa: MDN MICROAMPERMETRU - Ampermetru pentru masurarea curentilor electrici foarte slabi Cf fr microampérmètre Sursa: NODEX 644 MICROFOTOMETRU - Aparat folosit pentru determinarea, pe zone foarte mici, a opacitatii placilor fotografice Cf fr microphotomètre Sursa: DEX '98 MICROFOTOMETRU - Aparat pentru determinarea opacitatii locale pe zone foarte mici a negativelor fotografice Cf fr microphotomètre Sursa: DN MICROFOTOMETRU - Aparat pentru determinarea opacitatii locale pe zone foarte mici a negativelor fotografice Cf fr microphotomètre Sursa: MDN 645 MICROMANOMETRU - Manometru special pentru variatiile foarte mici de presiune Cf fr micromanomètre Sursa: DEX '98 MICROMANOMETRU - Aparat pentru masurarea variatiilor foarte mici de presiune Cf fr micromanomètre Sursa: DN MICROMANOMETRU - Aparat pentru masurarea variatiilor foarte mici de presiune Cf fr micromanomètre Sursa: MDN 646 MICROMETRU - Instrument mecanic de precizie, pentru masurarea dimensiunilor mici si foarte mici Cf fr micromètre Sursa: DEX '98 MICROMETRU - Instrument de mare precizie, cu care se masoara dimensiuni mici ? Instrument gradat adaptat la ocularul unui microscop sau al unui alt aparat optic pentru a masura dimensiunile obiectelor observate Cf fr micromètre, cf germ Mikrometer, cf gr mikros - mic, metron - masura Sursa: DN MICROMETRU - I Instrument de precizie în micrometrie o ~ ocular (sau obiectiv) = placuta gradata adaptata la ocularul (sau obiectivul) unui microscop, ori alt aparat optic pentru a masura dimensiunile obiectelor studiate II Micron Cf fr micromètre Sursa: MDN MICROMETRU - Instrument de mare precizie pentru masurarea dimensiunilor foarte mici Cf fr micromètre Sursa: NODEX MICROMETRU - Micron Sursa: Sinonime 647 MICROMILIMETRU - Micron Din fr micromillimètre Sursa: DEX `98 MICROMILIMETRU - Micron Cf fr micromillimètre Dursa: DN MICROMILIMETRU - Micron Cf fr micromillimètre Dursa: MDN 648 MICRORADIOMETRU - Radiomicrometru Cf fr microradiomètre Sursa: DN MICRORADIOMETRU - Radiomicrometru Cf fr microradiomètre Sursa: MDN 649 MICROVOLTMETRU - Instrument de masura a tensiunilor joase de ordinul milionimilor de volt Cf fr microvoltmètre Sursa: DEX '98 MICROVOLTMETRU - Voltmetru care masoara tensiuni electrice foarte mici, de ordinul microvoltilor Cf fr microvoltmètre Sursa: DN MICROVOLTMETRU - Voltmetru gradat în microvolti Cf fr microvoltmètre Sursa: MDN MICROVOLTMETRU - Voltmetru cu ajutorul caruia se masoara tensiuni electrice foarte mici Cf fr microvoltmètre Sursa: NODEX 650 MIEMETRU - Milimetru Sursa: Sinonime 651 MILIAMPERMETRU - Ampermetru pentru masurarea intensitatilor reduse ale curentului electric Cf fr milliampèremètre Sursa: DEX '98 MILIAMPERMETRU - Ampermetru sensibil pentru masurarea în miliamperi Cf fr milliampèremètre Sursa: DN MILIAMPERMETRU - Ampermetru gradat în miliamperi Cf fr milliampèremètre Sursa: MDN MILIAMPERMETRU - Ampermetru sensibil pentru masurarea în miliamperi Cf fr milliamperemètre Sursa: NODEX 652 MILIMETRU - Unitate de masura pentru lungime, egala cu a mia parte dintr-un metru Din fr millimètre Sursa: DEX `98 MILIMETRU - Unitate subdivizionara de masura pentru lungimi, care reprezinta a mia parte dintr-un metru Cf fr millimètre Sursa: DN MILIMETRU - Unitate de masura pentru lungimi, a mia parte dintr-un metru Cf fr millimètre Sursa: MDN MILIMETRU - Unitate de masura a lungimii egala cu a mia parte dintr-un metru Cf fr millimetre Sursa: NODEX MILIMETRU - Miemetru Sursa: Sinonime 653 MILIVOLTMETRU - Instrument de masura pentru tensiuni electrice foarte joase (de tipul milivoltului) Cf fr millivoltmètre Sursa: DEX '98 MILIVOLTMETRU - Voltmetru sensibil, gradat pentru masurarea în milivolti Cf fr milivoltmètre Sursa: DN MILIVOLTMETRU - Voltmetru gradat în milivolti Cf fr millivoltmètre Sursa: MDN MILIVOLTMETRU - Voltmetru sensibil pentru masurarea în milivolti Cf fr milivoltmètre Sursa: NODEX 654 MINIMETRU - Instrument mecanic de masurare a lungimilor prin metoda comparativa, folosit pentru verificarea dimensiunilor unor piese Cf fr minimètre Sursa: DEX '98 MINIMETRU - Instrument de precizie pentru masurarea dimensiunilor prin indicarea abaterilor lor fata de un etalon de comparatie Cf fr minimètre Sursa: DN MINIMETRU - Instrument de precizie pentru masurarea dimensiunilor prin indicarea abaterilor lor fata de un etalon Cf fr minimètre Sursa: MDN MINIMETRU - Instrument de precizie pentru masurarea lungimilor, indicând abaterile lor fata de un etalon Cf fr minimètre Sursa: NODEX 655 MINITERMOMETRU - Termometru de dimensiuni extrem de mici Cf mini- + termometru Sursa: MDN 656 MIOMETRU - Muschi al peretelui uterin Cf germ Myometrium Sursa: DN MIOMETRU - Muschi al peretelui uterin Cf germ Myometrium Sursa: MDN 657 MIOTONOMETRU - Aparat care masoara tonicitatea musculara Cf fr myotonomètre Sursa: DEX '98 MIOTONOMETRU - Aparat pentru masurarea tonusului muscular Cf fr myotonomètre Sursa: DN MIOTONOMETRU - Aparat pentru masurarea tonusului muscular Cf fr myotonomètre Sursa: MDN 658 MIRIAMETRU - Unitate de masura pentru lungimi, egala cu 10000 de metri Cf fr myriamètre Sursa: DEX '98 MIRIAMETRU - Unitate de masura pentru lungimi, egala cu 10000 m Cf fr myriamètre Sursa: DN MIRIAMETRU - Unitate de masura pentru lungimi, de 10000 de metri Cf fr myriamètre Sursa: MDN 659 MOBILOMETRU - Vâscozimetru pentru determinarea consistentei lacurilor, vopselelor etc Cf engl mobilometer Sursa: DEX '98 MOBILOMETRU - Viscozimetru pentru determinarea consistentei lacurilor, vopselelor etc [Et incerta] Sursa: DN MOBILOMETRU - Viscozimetru pentru determinarea consistentei lacurilor, a vopselelor Cf fr mobilomètre, engl mobilometer Sursa: MDN 660 MODULOMETRU - Aparat pentru masurarea sau controlul gradului de modulatie Cf fr modulomètre Sursa: DEX '98 MODULOMETRU - Aparat de masurare a modulatiilor Cf fr modulomètre Sursa: DN MODULOMETRU - Aparat pentru masurarea modulatiilor Cf fr modulomètre Sursa: MDN 661 MONOMETRU - 1 Vers compus dintr-un singur metru 2 Vers compus din metri de acelasi fel Din fr monomètre Sursa: DEX `98 MONOMETRU - 1 (Vers antic) format dintr-un singur metru 2 (Vers) compus din metri de acelasi fel Cf fr monomètre, cf gr monos - unic, metron - masura Sursa: DN MONOMETRU - 1 Vers antic dintr-un singur metru 2 Vers compus din metri de acelasi fel Cf fr monomètre Sursa: MDN 662 MUCOMETRU - Acumulare de mucus în cavitatea uterina Cf fr mucomètre Sursa: MDN 663 MULTIMETRU - Aparat electric pentru masurarea tensiunilor, curentilor si uneori a rezistentelor electrice Cf fr multimètre Sursa: DEX '98 MULTIMETRU - Instrument complex pentru masurarea de marimi de specii diferite Cf fr multimètre Sursa: DN MULTIMETRU - Instrument pentru masurarea unor marimi de specii diferite Cf fr multimètre Sursa: MDN MULTIMETRU - Aparat pentru masurarea tensiunilor, a curentilor si a rezistentelor electrice Cf fr multimètre Sursa: NODEX 664 MUSTIMETRU - Instrument destinat masurarii densitatii si procentului de zahar din must Cf fr mustimètre Sursa: DEX '98 MUSTIMETRU - Instrument pentru masurarea densitatii si procentului de zahar din must Cf fr mustimètre Sursa: DN MUSTIMETRU - Instrument pentru masurarea densitatii si procentului de zahar din must Cf fr mustimètre Sursa: MDN 665 MUSTOMETRU - Mustimetru Sursa: DEX '98 MUSTOMETRU - Mustimetru Sursa: DN MUSTOMETRU - Mustimetru Sursa: MDN N 666 NANOMETRU - Unitate de lungime, egala cu a miliarda parte dintr-un metru Cf fr nanomètre Sursa: DN NANOMETRU - Unitate de lungime, a miliarda parte dintr-un metru Cf fr nanomètre Sursa: MDN 667 NEFELOMETRU - Aparat pentru determinarea concentratiei emulsiilor prin metode optice Cf germ Nephelometer Sursa: DEX '98 NEFELOMETRU - Aparat pentru determinarea concentratiei emulsiilor prin metode optice Cf germ Nephelometer Sursa: DN NEFELOMETRU - Aparat folosit în nefelometrie Cf fr néphélomètre Sursa: MDN 668 NEFOMETRU - Instrument meteorologic cu care se masoara nebulozitatea Cf germ Nephometer Sursa: MDN 669 NEPERMETRU - Instrument de masura a atenuarii unei marimi fizice, gradat în neperi Cf fr népermètre Sursa: DEX '98 NEPERMETRU - Instrument gradat în neperi pentru masurarea atenuarii unei marimi fizice Cf fr népermètre Sursa: DN NEPERMETRU - Instrument folosit în electroacustica pentru masurarea nivelului de transmisiune în neperi Cf fr népermètre Sursa: MDN 670 NEUROMAGNETOMETRU - Aparat pentru evidentierea activitatii electrice a creierului prin intermediul unui câmp magnetic, curentii electrici fiind rezultatul celulelor nervoase CF neuro- + magnetometru Sursa: MDN 671 NILOMETRU - Put de comunicare cu Nilul, cu perete gradat pentru masurat cresterea sau descresterea apei; niloscop Cf fr nilomètre Sursa: MDN 672 NITMETRU - Fotometru pentru masurarea luminatiei unei suprafete Cf fr nitomètre Sursa: DEX '98 NITMETRU - Luminantmetru Cf fr nitomètre Sursa: DN NITMETRU - Luminantmetru Cf fr nitomètre Sursa: MDN 673 NITROMETRU - Aparat pentru determinarea continutului în oxizi de azot al unor combinatii de azot Cf fr nitromètre Sursa: DN NITROMETRU - Aparat pentru determinarea continutului în oxizi de azot al unor combinatii chimice Cf fr nitromètre Sursa: MDN 674 NIVELMETRU - Instrument care serveste la efectuarea lucrarilor de nivelment Cf nivel + metru Sursa: DEX '98 NIVELMETRU - 1 Instrument topografic cu care se determina diferenta de nivel dintre mai multe puncte 2 Aparat pentru masurarea nivelului unui lichid sau a unui material solid dintr-un recipient Cf nivel + -metru Sursa: DN NIVELMETRU - Instrument topografic pentru efectuarea lucrarilor de nivelment; nivel (II) Cf nivel + -metru Sursa: MDN NIVELMETRU - Instrument geodezic pentru determinarea diferentei de nivel dintre doua puncte de teren, precum si pentru determinarea pozitiei orizontale 2 Aparat pentru determinarea nivelului unui lichid sau al unui material pulverulent sau granular aflat într-un recipient Cf nivel + metru Sursa: NODEX NIVELMETRU - Nivela Sursa: Sinonime 675 NIVOMETRU - Instrument folosit pentru masurarea cantitatii de zapada cazute pe o suprafata, într-un anumit interval de timp Cf fr nivomètre Sursa: DEX '98 NIVOMETRU - Instrument cu care se masoara cantitatea de zapada cazuta pe o suprafata într-un anumit interval de timp Cf fr nivomètre, cf lat nix, nivis - zapada, gr metron - masura Sursa: DN NIVOMETRU - Instrument pentru masurarea cantitatii de zapada cazuta pe o suprafata, într-un anumit interval de timp Cf fr nivomètre Sursa: MDN NIVOMETRU - Instrument pentru masurarea cantitatii de zapada cazute pe o suprafata într-un interval de timp Cf fr nivomètre Sursa: NODEX O 676 OCROMETRU - Instrument pentru masurarea presiunii din capilarele sangvine Cf engl ochrometer Sursa: MDN 677 OCTOMETRU - Vers alcatuit din opt picioare trohaice Cf gr okto - opt, metron - masura Sursa: DN OCTOMETRU - Vers din opt picioare trohaice Cf engl octometer Sursa: MDN 678 OCULOMETRU - Dispozitiv cu ajutorul caruia o persoana paralizata poate sa-si ghideze scaunul prin simpla miscare a ochilor Cf fr oculomètre Sursa: DN OCULOMETRU - Dispozitiv cu ajutorul caruia o persoana paralizata poate sa-si ghideze scaunul prin simpla miscare a ochilor Cf fr oculomètre Sursa: MDN 679 ODOMETRU - Podometru Cf fr odomètre Sursa: DEX '98 ODOMETRU - Hodometru Sursa: DN ODOMETRU - Aparat folosit în odometrie; podometru Cf fr odomètre Sursa: MDN ODOMETRU - Podometru Sursa: Sinonime 680 ODONTOMETRU - Mic instrument din metal, celuloid, material plastic sau carton, care serveste la masurarea dantelurii unei marci postale Cf fr odontomètre, germ Odontometer Sursa: DEX '98 ODONTOMETRU - Mic instrument din metal, din celuloid sau din carton, care serveste la masurarea dantelurii marcilor postale Cf fr odontomètre Sursa: DN ODONTOMETRU - Mic instrument pentru masurarea dantelurii marcilor postale Cf fr odontomètre Sursa: MDN 681 ODORIMETRU - Aparat care masoara odorizarea gazelor Cf fr odorimètre Sursa: MDN 682 OERSTEDMETRU - Aparat pentru masurarea intensitatii câmpului magnetic Cf fr oerstedmètre Sursa: DEX '98 OERSTEDMETRU - Aparat pentru masurarea intensitatii câmpului magnetic Cf fr oerstedmètre Sursa: DN 683 OFTALMOFACOMETRU - Instrument cu care se masoara curbura anterioara a cristalinului Cf engl ophtalmophacometer Sursa: MDN 684 OFTALMOICONOMETRU - Aparat pentru masurat marimea imaginilor retiniene Cf engl ophtalmoiconometer Sursa: MDN 685 OFTALMOMETRU - 1 Instrument care serveste la masurarea razelor de curbura a corneei în diferite directii, folosit în special pentru determinarea astigmatismului 2 Instrument folosit pentru determinarea distantei vizibilitatii distincte a ochiului Cf fr ophtalmomètre Sursa: DEX '98 OFTALMOMETRU - 1 Instrument optic pentru determinarea cantitativa a defectului de astigmatism 2 Instrument optic pentru determinarea distantei vizibilitatii distincte a ochiului Cf fr ophtalmomètre Sursa: DN OFTALMOMETRU - 1 Instrument folosit în oftalmometrie 2 Instrument pentru determinarea vederii distincte a ochiului Cf fr ophtalmomètre Sursa: MDN OFTALMOMETRU - 1 Instrument medical pentru determinarea astigmatismului vizual 2 Instrument medical pentru determinarea distantei la care ochiul are capacitatea de a vedea distinct Cf fr ophtalmomètre Sursa: NODEX 686 OHMETRU - Instrument pentru masurarea rezistentei electrice Cf fr ohmètre Sursa: MDN 687 OHMMETRU - Instrument electric portativ pentru masurarea rezistentelor electrice Cf fr ohmmètre Sursa: DEX '98 OHMMETRU - Instrument cu care se masoara rezistenta electrica Cf fr ohmmètre Sursa: DN 688 OLEOMETRU - Aparat folosit pentru determinarea densitatii uleiurilor grase ? Aparat folosit pentru dozarea uleiurilor si a grasimilor provenite din seminte Cf fr oléomètre Sursa: DEX '98 OLEOMETRU - Instrument pentru masurarea densitatii uleiurilor grase ? Instrument cu care se dozeaza uleiurile si grasimile provenite din seminte Cf fr oléomètre Sursa: DN OLEOMETRU - 1 Areometru pentru masurarea densitatii uleiurilor 2 Instrument cu care se dozeaza uleiurile si grasimile din seminte Cf fr oléomètre Sursa: MDN OLEOMETRU - Instrument pentru masurarea densitatii uleiurilor Cf fr oléomètre Sursa: NODEX 689 OLFACTOMETRU - Aparat pentru masurarea acuitatii olfactive Cf fr olfactomètre Sursa: DEX '98 OLFACTOMETRU - Aparat pentru aprecierea acuitatii olfactive Cf fr olfactomètre, cf lat olfactus - miros, gr metron - masura Sursa: DN OLFACTOMETRU - Aparat folosit în olfactometrie Cf fr olfactomètre Sursa: MDN 690 OMBROMETRU - Pluviometru Cf fr ombromètre Sursa: DN OMBROMETRU - Pluviometru Cf fr ombromètre Sursa: MDN 691 ONCOMETRU - Aparat pentru masurarea locului si a configuratiei unui organ Cf engl oncometer Sursa: DEX '98 ONCOMETRU - Aparat pentru masurarea locului si configuratiei unui organ Cf it oncometro, cf gr onkos - masa, metron - masura Sursa: DN ONCOMETRU - Aparat pentru masurarea locului si configuratiei unui organ Cf engl oncometer Sursa: MDN 692 ONDOMETRU - Undametru Cf fr ondemètre, cf lat unda - unda, gr metron - masura Sursa: DN ONDOMETRU - Undametru Cf fr ondemètre Sursa: MDN ONDOMETRU - Frecventmetru Sursa: Sinonime 693 OPACIMETRU - Aparat pentru determinarea opacitatii sau a transparentei hârtiei Cf fr opacimètre Sursa: DEX '98 OPACIMETRU - Aparat pentru determinarea opacitatii Cf fr opacimètre Sursa: DN OPACIMETRU - Fotometru folosit în opacimetrie Cf fr opacimètre Sursa: MDN 694 OPTIMETRU - Instrument optic de mare precizie cu care se masoara dimensiunile pieselor Cf fr optimètre Sursa: DEX '98 OPTIMETRU - Instrument de precizie pentru masurarea dimensiunilor pieselor Cf fr optimètre Sursa: DN OPTIMETRU - Instrument optic de precizie pentru masurarea dimensiunilor pieselor Cf fr optimètre Sursa: MDN OPTIMETRU - Instrument optic de mare precizie pentru masurarea dimensiunilor unor piese Cf fr optimètre Sursa: NODEX 695 OPTOMETRU - Instrument folosit pentru determinarea caracteristicilor optice ale ochiului Cf fr optomètre Sursa: DEX '98 OPTOMETRU - Aparat pentru controlul vederii si potrivirea ochelarilor Cf fr optomètre, cf gr optesthai - vedere, metron - masura Sursa: DN OPTOMETRU - Aparat pentru controlul vederii si potrivirea ochelarilor Cf fr optomètre sursa: MDN OPTOMETRU - Instrument medical pentru examinarea vederii (în scopul alegerii ochelarilor potriviti) Cf fr optomètre Sursa: NODEX 696 Ortoseismometru - s n Sursa: DOR 697 OSCILOMETRU - Aparat folosit pentru determinarea pulsatiilor peretilor arteriali si care permite înregistrarea indirecta a tensiunii arteriale Cf fr oscillomètre Sursa: DEX '98 OSCILOMETRU - Instrument pentru masurarea variatiilor presiunii arteriale Cf fr oscillomètre Sursa: DN OSCILOMETRU - Instrument folosit în oscilometrie Cf fr oscillomètre Sursa: MDN 698 OSMOMETRU - Instrument pentru masurarea presiunii osmotice a unei solutii Cf fr osmomètre Sursa: DEX '98 OSMOMETRU - Instrument pentru masurarea presiunii osmotice Cf fr osmomètre, cf gr osmos - impuls, metron - masura Sursa: DN OSMOMETRU - Instrument folosit în osmometrie Cf fr osmomètre Sursa: MDN OSMOMETRU - Instrument pentru masurarea presiunii osmotice Cf fr osmomètre Sursa: NODEX 699 OXIDIMETRU - Instrument pentru analiza cantitativa a solutiilor de oxidanti Cf fr oxydimètre Sursa: DEX '98 OXIDIMETRU - Instrument pentru analiza cantitativa a solutiilor materiilor care oxideaza Cf germ Oxydimeter Sursa: DN OXIDIMETRU - Instrument folosit în oxidimetrie Cf fr oxydimètre Sursa: MDN 700 OXIMETRU - Aparat pentru determinarea cantitatii de oxigen din hemoglobina în sângele periferic Cf fr oxymètre Sursa: DEX '98 OXIMETRU - Aparat pentru determinarea cantitatii de oxihemoglobina din sânge Cf fr oxymètre Sursa: DN OXIMETRU - Aparat pentru determinarea cantitatii de oxihemoglobina din sânge Cf fr oxymètre Sursa: MDN 701 OZONOMETRU - Aparat pentru masurarea proportiei de ozon din atmosfera Cf fr ozonomètre Sursa: DEX '98 OZONOMETRU - Aparat pentru masurarea proportiei de ozon din atmosfera Cf fr ozonomètre, cf fr ozone - ozon, gr metron - masura Sursa: DN OZONOMETRU - Aparat folosit în ozonometrie Cf fr ozonomètre Sursa: MDN OZONOMETRU - Aparat pentru masurarea cantitatii de ozon din atmosfera Cf fr ozonomètre Sursa: NODEX P 702 PACOMETRU - Aparat de masurat grosimea placilor inaccesibile Cf fr pachomètre Sursa: DN PACOMETRU - Aparat folosit în constructii pentru masurat grosimea placilor inaccesibile Cf fr pachomètre Sursa: MDN 703 PAHIMETRU - Instrument pentru masurarea grosimii obiectelor Cf germ Pachymeter, cf gr pachys - gros, metron - masura Sursa: DN PAHIMETRU - Instrument pentru masurarea grosimii obiectelor Cf germ Pachymeter Sursa: MDN 704 PANDAJMETRU - Instrument folosit în pandajmetrie Cf fr pendagemètre Sursa: MDN 705 PANTOMETRU - Instrument topografic cu care se masoara unghiurile orizontale Cf fr pantomètre Sursa: DEX '98 PANTOMETRU - Instrument topografic pentru masurarea unghiurilor si a înclinarii terenului pe o anumita portiune Cf fr pantomètre Sursa: DN PANTOMETRU - Instrument topografic pentru masurarea unghiurilor orizontale Cf fr pantomètre Sursa: MDN PANTOMETRU - Instrument topografic pentru masurarea unghiurilor Cf fr pantomètre Sursa: NODEX 706 PARALELOMETRU - Instrument medical pentru situarea si trasarea ecuatorului unuia sau a mai multor dinti la o anumita înclinare a modelului de lucru Cf engl parallelometer Sursa: MDN 707 PARAMETRU - 1 Variabila independenta a unei functii, care se defineste pe multimea numerelor reale sau complexe 2 Marime proprie a unui obiect, unui mecanism, unui sistem, unui fenomen etc , care serveste la caracterizarea unor proprietati ale acestora Din fr paramètre Sursa: DEX `98 PARAMETRU - 1 Cantitate nedeterminata care intra în ecuatia unei curbe sau a unei suprafete si care permite prin varierea ei sa se obtina toate varietatile unei familii de curbe sau de suprafete ? Orice marime care poate defini starea unui sistem de corpuri (timp, presiune, volum etc ) 2 Criteriu de comportare strict determinat Cf fr paramètre, cf gr para - lânga, metron - masura Sursa: DN PARAMETRU - 1 Litera într-o expresie sau ecuatie care, considerata în calcule, constanta, poate lua diferite valori 2 Marime proprie unui sistem fizic, tehnic, unui fenomen etc , o caracteristica constructiva sau functionala o ~ economic = unitate de masura a aspectelor cantitative si calitative ale proceselor si fenomenelor economice 3 Marime masurabila care permite prezentarea mai simpla a caracteristicilor principale ale unui ansamblu statistic ? Simbol care desemneaza datele preluate de catre o procedura 4 Element constant într-un calcul, într-o operatie intelectuala Cf fr paramètre Sursa: MDN PARAMETRU- 1 Marime ale carei valori servesc pentru a distinge elementele unei multimi 2 Marime (constanta) care caracterizeaza anumite roprietati ale unui obiect ~ii unui reactor Cf fr parametre Sursa: NODEX PARAMETRU - Caracteristica (Masina cu unii ~i functionali superiori ) Sursa: Sinonime 708 PARCHIMETRU - Aparat care înregistreaza durata stationarii unui vehicul într-un loc de parcaj; parcometru Cf it parchimetro Sursa: DN PARCHIMETRU - Parcometru Cf it parchimetro Sursa: MDN 709 PARCOMETRU - Aparat de taxare pentru parcarea autovehiculelor Cf fr parcomètre Sursa: DEX '98 PARCOMETRU - Parchimetru Cf it parcometro Sursa: DN PARCOMETRU - Aparat de taxare într-un parching; parchimetru Cf fr parcomètre Sursa: MDN PARCOMETRU - Aparat de taxare pentru parcarea autovehiculelor Cf fr parcomètre Sursa: NODEX 710 PASAMETRU - Micrometru la care masuratorile se înregistreaza pe un cadran Cf fr passamètre, rus passametr, germ Passameter Sursa: DEX '98 PASAMETRU - Instrument de precizie folosit la masurarea lungimilor de la exteriorul pieselor prin comparare cu un etalon Cf fr passamètre, rus passametre Sursa: DN PASAMETRU - Instrument de precizie pentru masurarea dimensiunilor exterioare ale unor piese prin comparare cu un etalon Cf fr passamètre, rus pasametr, germ Passameter Sursa: MDN 711 PASIMETRU - Instrument de precizie folosit la masurarea dimensiunilor gaurilor dintr-o piesa prin comparare cu un etalon Cf fr passimètre Sursa: DEX '98 PASIMETRU - Instrument de masurat, asemanator cu pasametrul, folosit pentru masurarea cavitatilor pieselor Cf fr passimètre Sursa: DN PASIMETRU - Instrument, asemanator cu pasametrul, pentru masurarea cavitatilor pieselor Cf fr passimètre Sursa: MDN 712 PEDIOMETRU - Aparat cu care se masoara înaltimea si greutatea copiilor mici Cf fr pédiomètre Sursa: DEX '98 PEDIOMETRU - Aparat pentru masurarea nou-nascutilor Cf fr pédiomètre, cf gr pais - copil, metron - masura Sursa: DN PEDIOMETRU - Aparat folosit în pediometrie Cf fr pédiomètre Sursa: MDN PEDIOMETRU - Aparat pentru masurarea înaltimii copiilor sugari Cf fr pédiomètre Sursa: NODEX 713 PEDOMETRU - Aparat care înregistreaza automat numarul de pasi efectuat de un pieton (si viteza de deplasare) Cf fr pédomètre Sursa: DEX '98 PEDOMETRU - Podometru Cf fr pédomètre, cf lat pes - picior, gr metron - masura Sursa: DN PEDOMETRU - Podometru Cf fr pédomètre Sursa: MSN PEDOMETRU - Podometru Cf fr pédomètre Sursa: NODEX PEDOMETRU - Podometru Sursa: Sinonime 714 PELVIMETRU - Instrument folosit în pelvimetrie Cf fr pelvimètre Sursa: DEX '98 PELVIMETRU - Instrument folosit în pelvimetrie Cf fr pelvimètre Sursa: DN PELVIMETRU - Instrument folosit în pelvimetrie Cf fr pelvimètre Sursa: MDN 715 PENETROMETRU - Aparat pentru determinarea rezistentei la patrundere a bitumurilor, a unsorilor consistente etc Cf fr pénétromètre Sursa: DEX '98 PENETROMETRU - Aparat pentru determinarea penetratiei bitumurilor, a unsorilor consistente etc Cf fr pénétromètre Sursa: DN PENETROMETRU - Aparat pentru determinarea rezistentei unui corp dur (sol) etc Cf fr pénétromètre Sursa: MDN 716 PENTAMETRU - (În versificatia greaca si latina) Vers de cinci picioare, alcatuit din doua emistihuri egale (doi dactili si o silaba lunga) Din ngr pentámetron, fr pentamètre Sursa: DEX `98 PENTAMETRU - Vers greco-latin de cinci picioare ? (În metrica moderna) Vers cu cinci silabe accentuate Cf fr pentamètre, cf lat pentameter, gr pentametron cf pente - cinci, metron - masura Sursa: DN PENTAMETRU - Vers greco-latin de cinci picioare ? (în metrica moderna) vers cu cinci silabe accentuate Cf fr pentamètre, gr pentametrou Sursa: MDN PENTAMETRU - (În metrica antica) Vers dactilic compus din cinci picioare Cf ngr pentámetron, fr pentametre Sursa: NODEX 717 PERIMETRU - 1 Suma lungimilor laturilor unui poligon; linie închisa care margineste o suprafata 2 Suprafata cuprinsa într-un perimetru (1); limita a teritoriului unei localitati, a unei zone etc Din fr périmètre, ngr perímetros, germ Perimeter Sursa: DEX `98 PERIMETRU - 1 Suma lungimilor laturilor unei figuri geometrice plane 2 Contur, linie marginala, limita a unei zone dintr-un teren, dintr-un cartier etc ? Sfera, cuprins, domeniu 3 Instrument pentru masurarea câmpului vizual Cf fr périmètre, lat , gr perimetros cf gr peri - împrejur, metron - masura Sursa: DN PERIMETRU - 1 Suma lungimilor laturilor unui poligon 2 Contur, limita a unei zone (dintr-un teren) ? Sfera, cuprins, domeniu 3 Instrument pentru masurarea câmpului vizual Cf fr périmètre, gr perimetros, germ Perimeter Sursa: MDN PERIMETRU - 1 Suma lungimilor tuturor laturilor unui poligon 2 Linie marginala a unui contur închis 3 Limita a teritoriului unei localitati sau a unei zone anumite Cf fr périmetre Sursa: NODEX PERIMETRU - Circumferinta, contur, împrejurare, împrejurime, înconjurare, ocol, masura împrejur (~ul unei suprafete ) Sursa: Sinonime PERIMETRU - Cuprins, limita Sursa: Sinonime 718 PERIODMETRU - Aparat electronic digital folosit pentru masurarea perioadelor semnalelor periodice Cf fr périodmètre Sursa: DEX '98 PERIODMETRU - Aparat electronic pentru masurarea perioadelor semnalelor periodice ? Aparat pentru masurarea perioadei unui reactor nuclear Cf fr périodemètre Sursa: MDN 719 PERMEAMETRU - Aparat pentru determinarea permeabilitatii unui material Cf fr perméamètre, germ Permeameter Sursa: DEX '98 PERMEAMETRU - Instrument pentru masurarea permeabilitatii magnetice a materialelor feromagnetice Cf fr perméamètre Sursa: DN PERMEAMETRU - Instrument pentru masurarea permeabilitatii materialelor Cf fr perméamètre Sursa: MDN 720 PICNOMETRU - Instrument (în forma de recipient) folosit pentru masurarea densitatii corpurilor lichide sau solide prin cântarire Cf fr pycnomètre Sursa: DEX '98 PICNOMETRU - Instrument pentru masurarea densitatii lichidelor si a solidelor Cf fr pycnomètre, cf gr pyknos - dens, metron - masura Sursa: DN PICNOMETRU - Instrument folosit în picnometrie Cf fr pycnomètre Sursa: MDN PICNOMETRU - Instrument pentru determinarea densitatii corpurilor Cf fr pycnomètre Sursa: NODEX 721 PIEZOMETRU - Aparat cu care se masoara gradul de comprimare a lichidelor sau se determina presiunea statica a fluidelor Cf fr piézomètre Sursa: DEX '98 PIEZOMETRU - 1 Instrument de masura a compresibilitatii lichidelor 2 Tub manometric servind pentru determinarea presiunii statice a fluidului dintr-o conducta Cf fr piézomètre Sursa: DN PIEZOMETRU - 1 Instrument folosit în piezometrie 2 Tub manometric pentru determinarea presiunii statice a fluidului dintr-o conducta Cf fr piézomètre Sursa: MDN PIEZOMETRU - Instrument pentru masurarea compresibilitatii corpurilor gazoase, lichide sau solide Cf fr piézomètre Sursa: NODEX 722 Pimetru - s n Sursa: DOR 723 PIRANOMETRU - Instrument folosit pentru masurarea intensitatii radiatiei solare difuze Cf fr pyranomètre Sursa: DEX '98 PIRANOMETRU - Instrument pentru masurarea intensitatii radiatiei solare difuze Cf fr pyranomètre, cf gr pyr - foc, metron - masura Sursa: DN PIRANOMETRU - Solarimetru Cf fr pyranomètre Sursa: MDN PIRANOMETRU - Instrument pentru masurarea intensitatii radiatiei solare Cf fr pyranomètre Sursa: NODEX 724 PIRGEOMETRU - Aparat pentru masurarea intensitatii radiatiei calorice terestre Cf fr pyrogéomètre Sursa: DEX '98 PIRGEOMETRU - Aparat pentru masurarea intensitatii radiatiei terestre, care determina conditiile echilibrului termic la suprafata solului Cf fr pyrogéomètre Sursa: DN PIRGEOMETRU - Aparat pentru masurarea intensitatii radiatiei calorice terestre Cf fr pyrogéomètre Sursa: MDN 725 PIRHELIOMETRU - Aparat pentru masurarea intensitatii radiatiei solare directe, pe baza determinarii cantitatii de caldura rezultate prin absorbtia acestei radiatii Cf fr pyrhéliomètre, germ Pyrheliometer Sursa: DEX '98 PIRHELIOMETRU - Instrument cu care se masoara cantitatea totala de energie solara care cade într-o unitate de timp asupra unei unitati de suprafata Cf fr pythéliomètre, germ Pyrheliometer Sursa: DN PIRHELIOMETRU - Heliometru Sursa: DOR PIRHELIOMETRU - Aparat pentru masurarea radiatiei solare directe, cu o mare precizie Cf fr pyrhéliomètre, germ Pyrheliometer Sursa: MDN 726 PIROMETRU - Instrument folosit (în metalurgie) pentru masurarea temperaturilor înalte Cf fr pyromètre Sursa: DEX '98 PIROMETRU - Instrument folosit în metalurgie pentru masurarea temperaturilor foarte înalte Cf fr pyromètre, cf gr pyr - foc, metron - masura Sursa: DN PIROMETRU - Instrument în pirometrie o ~ ceramic = corp de forma piramidala din diferite amestecuri de materiale ceramice care se înmoaie la o anumita temperatura Cf fr pyromètre Sursa: MDN PIROMETRU - Instrument pentru masurarea temperaturilor foarte înalte (folosit în metalurgie, energetica, chimie) Cf fr pyromètre Sursa: NODEX PIROMETRU CERAMIC - Con pirometric, con Seger Sursa: Sinonime 727 Planctonometru - s n Sursa: DOR 728 PLANIMETRU - Instrument care serveste la masurarea suprafetelor plane (harti si planuri topografice) prin parcurgerea conturului acestora Cf fr planimètre Sursa: DEX '98 PLANIMETRU - Instrument pentru masurarea suprafetelor plane Cf fr planimètre Sursa: DN PLANIMETRU - Instrument folosit în planimetrie Cf fr planimètre Sursa: MDN PLANIMETRU - Instrument pentru masurarea ariei figurilor plane (pe o harta sau pe un plan topografic) Cf fr planimètre Sursa: NODEX 729 PLASTOMETRU - Instrument pentru determinarea calitatii glutenului umed Cf fr plastomètre Sursa: DEX '98 PLASTOMETRU - Aparat pentru determinarea plasticitatii corpurilor ? Aparat pentru determinarea calitatii glutenului umed Cf fr plastomètre, cf gr plastikos - plastic, metron - masura Sursa: DN PLASTOMETRU - 1 Aparat pentru determinarea plasticitatii corpurilor 2 Aparat pentru determinarea calitatii glutenului umed Cf fr plastomètre Sursa: MDN 730 PLESIMETRU - Instrument folosit pentru practicarea percutiei Cf fr plessimètre, cf gr plessein - a lovi, metron - masura Sursa: DN PLESIMETRU - Instrument pentru practicarea percutiei Cf fr plessimètre Sursa: MDN 731 PLUVIOMETRU - Aparat utilizat pentru determinarea cantitatii de precipitatii atmosferice cazute într-un anumit interval de timp pe o anumita suprafata Cf fr pluviomètre Sursa: DEX '98 PLUVIOMETRU - Instrument folosit pentru determinarea cantitatii de ploaie cazute într-o regiune într-un interval de timp Cf fr pluviomètre, cf lat pluvia - ploaie, gr metron - masura Sursa: DN PLUVIOMETRU - Instrument folosit în pluviometrie; udometru Cf fr pluviomètre Sursa: MDN PLUVIOMETRU - Aparat pentru determinarea cantitatii de precipitatii atmosferice, cazuta pe o anumita suprafata într-o anumita perioada de timp; udometru Cf fr pluviomètre Sursa: NODEX PLUVIOMETRU - Udometru Sursa: Sinonime 732 PNEUMOMETRU - Manometru respirator Cf fr pneumomètre Sursa: DN PNEUMOMETRU - Manometru respirator Cf fr pneumomètre Sursa: MDN 733 PODOMETRU - Instrument de masurare a vitezei de miscare sau a distantei parcurse de un pieton prin înregistrarea numarului de pasi facuti de acesta Cf fr podomètre Sursa: DEX '98 PODOMETRU - Instrument care înregistreaza în numar de pasi distanta parcursa de cineva pe jos; pedometru, hodometru Cf fr podomètre, cf gr pous - picior, metron - masura Sursa: DN PODOMETRU - 1 Instrument pentru înregistrarea, în numar de pasi, a distantei parcurse de un pieton; pedometru, odometru 2 Aparat medical care înregistreaza dimensiunile piciorului Cf fr podomètre Sursa: MDN PODOMETRU - Aparat pentru masurarea distantei parcurse pe jos prin înregistrarea numarului de pasi Cf fr podomètre Sursa: NODEX PODOMETRU - Odograf, odometru, pedometru Sursa: Sinonime 734 POLARIMETRU - Instrument optic pentru masurarea unghiului cu care o substanta optic activa roteste planul de polarizare al unei radiatii Cf fr polarimètre Sursa: DEX '98 POLARIMETRU - Instrument pentru masurarea polarizarii si pentru a constata daca un corp este activ la lumina polarizata Cf fr polarimètre Sursa: DN POLARIMETRU - Instrument folosit în polarimentrie Cf fr polarimètre Sursa: MDN POLARIMETRU - Aparat pentru masurarea gradului de polarizare a luminii Cf fr polarimètre Sursa: NODEX 735 POLIMETRU - Opera poetica cu metrica variata Cf it polimetro Sursa: DN POLIMETRU - Opera poetica cu metrica variata Cf it polimetro Sursa: MDN 736 POROZIMETRU - Aparat pentru masurarea porozitatii hârtiei Cf fr porosimètre Sursa: DEX '98 POROZIMETRU - Aparat pentru masurarea porozitatii Cf fr porosimètre Sursa: DN POROZIMETRU - Aparat pentru masurarea porozitatii Cf fr porosimètre Sursa: MDN 737 POSOMETRU - Pozometru Sursa: DN 738 POTENTIOMETRU - 1 Aparat pentru divizarea tensiunii electrice 2 Aparat pentru masurarea tensiunii electromotoare Cf fr potentiomètre Sursa: DEX '98 POTENTIOMETRU - 1 Montaj pentru divizarea tensiunii electrice ? Reostat care intra în compunerea unui asemenea montaj 2 Aparat pentru masurarea potentialelor electrice prin compensare Cf fr potentiomètre Sursa: DN POTENTIOMETRU - 1 Aparat din rezistente etalonate, pentru masurarea diferentelor de potential si a tensiunii electromotoare 2 Rezistor reglabil pentru divizarea tensiunii electrice Cf fr potentiomètre Sursa: MDN POTENTIOMETRU - 1 Reostat pentru divizarea si reglarea lina a tensiunii din circuit 2 Instrument pentru masurarea fortei electromotoare sau a tensiunii prin metoda compensatiei Cf fr potentiomètre Sursa: NODEX POTENTIOMETRU - Compensator Sursa: Sinonime 739 POTOMETRU - Aparat pentru masurarea cantitatii de apa absorbita de plante Cf fr potomètre Sursa: DN POTOMETRU - Aparat pentru masurarea cantitatii de apa absorbita de plante Cf fr potomètre Sursa: MDN 740 POZOMETRU - Exponometru Cf fr posomètre Sursa: DN POZOMETRU - Exponometru Cf fr posomètre Sursa: MDN POZOMETRU - Exponometru Sursa: Sinonime 741 PRESIOMETRU - Manometru Cf fr préssiomètre Sursa: MDN 742 PRESOMETRU - Aparat de masurat presiuni; manometru Cf fr préssiomètre Sursa: SN 743 PRIZOMETRU - Aparat pentru determinarea începutului si sfârsitului prizei unui ciment Cf fr prisomètre Sursa: DEX '98 PRIZOMETRU - Instrument pentru determinarea începutului si sfârsitului prizei unui ciment Cf fr prisomètre Sursa: DN PRIZOMETRU - Instrument pentru determinarea începutului si sfârsitului prizei unui ciment Cf fr prisomètre Sursa: MDN 744 PRODUCTOMETRU - Înregistrator automat de productie - Cf germ Produktionsmesser Sursa: DEX '98 PRODUCTOMETRU - Înregistrator automat de productie - Dupa germ Produktionsmesser Sursa: DN PRODUCTOMETRU - Înregistrator automat de productie - Dupa germ Produktionsmesser Sursa: MDN 745 PROFILOMETRU - Aparat pentru masurarea gradului de netezime al suprafetei unui drum, a unui teren, a unei piese prelucrate Cf fr profilomètre Sursa: DEX '98 PROFILOMETRU - Instrument pentru masurarea gradului de netezime a unei piese prelucrate Cf fr profilomètre Sursa: DN PROFILOMETRU - Aparat pentru masurarea gradului de netezime a unei piese (prelucrate) Cf fr profilomètre Sursa: MDN PROFILOMETRU - Instrument sau aparat pentru determinarea gradului de netezime a suprafetelor (unor piese, terenuri, drumuri etc ) Cf fr profilomètre Sursa: NODEX 746 PROFUNDIMETRU - Aparat pentru indicarea adâncimii (apei) Cf profund + -metru Sursa: MDN 747 PROSOPOMETRU - Instrument folosit pentru masurarea diferentelor diametrelor fetei si ale craniului Cf fr prosopomètre Sursa: DEX '98 PROSOPOMETRU - Instrument cu care se masoara diferentele diametrelor fetei si ale craniului Cf fr prosopomètre, cf gr prosopon - fata, metron - masura Sursa: DN 748 PROZOPOMETRU - Instrument pentru masurarea diferentelor diametrelor fetei si ale craniului Cf fr prosopomètre Sursa: MDN 749 PSICROMETRU - Instrument cu care se masoara umiditatea aerului, bazat pe efectul de racire al evaporarii Cf fr psychromètre Sursa: DN 750 PSIHROMETRU - Higrometru utilizat pentru determinarea umiditatii atmosferice Cf fr psychromètre Sursa: DEX '98 PSIHROMETRU - Psicrometru Sursa: DN PSIHROMETRU - Higrometru folosit în psihrometrie Cf fr psychromètre Sursa: MDN PSIHROMETRU - Instrument pentru masurarea umiditatii si temperaturii aerului Cf fr psychométre Sursa: NODEX 751 PSOFOMETRU - Aparat care masoara peturbatiile introduse într-un circuit telefonic de circuitele învecinate Cf fr psophomètre Sursa: DEX '98 PSOFOMETRU - Aparat pentru masurarea tensiunilor electrice produse de zgomotele parazite în circuitele telefonice Cf fr psophomètre Sursa: DN 752 PSOHOMETRU - Aparat pentru masurarea perturbatiilor din circuitele telefonice Cf fr psophomètre Sursa: MDN 753 PULSOMETRU - Pompa pentru apa în care deplasarea apei se realizeaza prin presiunea aburului Cf fr pulsomètre Sursa: DEX '98 PULSOMETRU - 1 Pompa cu doua fluide în care fluidul motor este aburul, deplasarea apei facându-se prin presiunea acestuia 2 Sfigmometru Cf fr pulsomètre Sursa: DN PULSOMETRU - 1 Pompa pentru deplasarea apei prin presiunea exercitata asupra acesteia de aburi 2 Sfigmometru Cf fr pulsomètre Sursa: MDN PULSOMETRU - Pompa care împinge apa prin presiunea exercitata de abur Cf fr pulsomètre Sursa: NODEX 754 PUPILOMETRU - Aparat pentru masurarea diametrului pupilei Cf fr pupillomètre Sursa: DEX '98 PUPILOMETRU - Aparat pentru masurarea diametrului pupilar Cf fr pupillomètre Sursa: DN PUPILOMETRU - Aparat pentru masurarea reactiilor pupilei la excitatiile exterioare Cf fr puillomètre Sursa: MDN Q R 755 RADIALTIMETRU - Aparat de bord care determina prin radar înaltimea de zbor a avionului Cf fr radioaltimètre Sursa: MDN 756 RADIAMETRU - Aparat pentru masurarea intensitatii radiatiilor nucleare Cf fr radiamètre Sursa: MDN 757 RADIOALTIMETRU - Aparat de radiolocatie instalat la bordul unui avion, cu ajutorul caruia se determina altitudinea avionului fata de sol Cf fr radioaltimètre, rus radioaltimetr Sursa: DEX '98 RADIOALTIMETRU - Instalatie care determina prin radar înaltimea unui avion deasupra solului Cf fr radioaltimètre Sursa: DN RADIOALTIMETRU - Altimetru Sursa: DOR RADIOALTIMETRU - Aparat instalat la bordul unei aeronave, care determina înaltimea de zbor cu ajutorul undelor radio Cf fr radioaltimètre, rus radioaltimetr Sursa: NODEX 758 RADIOCRONOMETRU - Instrument pentru determinarea calitatii mijlocii a unui fascicul de radiatie eterogena Cf radio- + cronometru Sursa: MDN 759 RADIOCURENTOMETRU - Aparat pentru masurarea vitezei curentilor marini si pentru transmiterea datelor prin radio Cf radio- + curentometru Sursa: DN 760 RADIOGONIOMETRU - Instalatie de radio-receptie folosita în radiogoniometrie, în navigatia fara vizibilitate si în radiolocatie, pentru determinarea directiei din care sunt emise semnalele radio Cf fr radiogoniomètre Sursa: DEX '98 RADIOGONIOMETRU - Instalatie de radioreceptie care permite sa se determine directia din care vine o radioemisiune Cf fr radiogoniomètre Sursa: DN RADIOGONIOMETRU - Aparat de radioreceptie pentru determinarea directiei din care vine o radioemisiune Cf fr radiogoniomètre Sursa: MDN RADIOGONIOMETRU - Aparat de radioreceptie pentru determinarea directiei din care vine o radioemisie, folosit în navigatia fara vizibilitate si în radiolocatie; radiopelengator Cf fr radiogoniomètre Sursa: NODEX 761 RADIOINTERFEROMETRU - Radiotelescop a carui functionare se bazeaza pe interferenta radioundelor ce ajung la un sistem de doua sau de mai multe antene cu care este echipat radiotelescopul Cf fr radiointerféromètre Sursa: DEX '98 RADIOINTERFEROMETRU - Radiotelescop care functioneaza ca interferometru Cf fr radiointerféromètre Sursa: MDN 762 RADIOMANOMETRU - Aparat folosit în radiomanometrie Cf fr radiomanomètre Sursa: MDN 763 RADIOMETRU - 1 Instrument folosit pentru masurarea presiunii exercitate de o radiatie sonora 2 Aparat folosit pentru punerea în evidenta a efectului radiometric Cf fr radiomètre Sursa: DEX '98 RADIOMETRU - Aparat pentru masurarea fluxurilor slabe de energie a diferitelor radiatii Cf fr radiomètre Sursa: DN RADIOMETRU - Aparat folosit în radiometrie Cf fr radiomètre Sursa: MDN RADIOMETRU - 1 Aparat pentru masurarea intensitatii radiatiilor provenite de la surse radioactive 2 Aparat pentru masurarea presiunii exercitate de radiatia sonora 3 Aparat pentru masurarea energiei unor radiatii electromagnetice Cf fr radiomètre Sursa: NODEX 764 RADIOMICROMETRU - Instrument folosit la masurarea intensitatilor de radiatie foarte mici Cf fr radiomicromètre Sursa: DEX '98 RADIOMICROMETRU - Aparat de precizie pentru masurarea lungimilor prin metode radiotehnice; microradiometru Cf fr radio-micromètre Sursa: DN RADIOMICROMETRU - Aparat de precizie pentru masurarea lungimilor prin metode radiotehnice; microradiometru Cf fr radio-micromètre Sursa: MDN 765 RADIOSPECTROMETRU - Aparat de analiza a undelor electromagnetice care provin de la astre Cf fr radiospectromètre Sursa: MDN 766 RADIOTELEMETRU - Aparat pentru masurarea distantelor folosind undele radio Cf fr radiotélémètre, engl radiotelemeter Sursa: DEX '98 RADIOTELEMETRU - Instrument folosit în radiotelemetrie Cf it radiotelemetro Sursa: DN RADIOTELEMETRU - Instrument folosit în radiotelemetrie Cf fr radiotélémètre Sursa: MDN 767 REACTIMETRU - Instrument pentru masurarea reactivitatii unui reactor nuclear Cf fr reactimètre Sursa: MDN 768 RECTOMETRU - Aparat de masurat lungimea tesaturilor Cf fr rectomètre Sursa: DN RECTOMETRU - Aparat de masurat lungimea tesuturilor Cf fr rectomètre Sursa: MDN 769 REFLECTOMETRU - Instrument pentru determinarea puterii reflectatoare sau a calitatii luciului suprafetei corpurilor, prin comparare cu suprafata unui corp de referinta Cf fr réflectomètre, germ Reflektometer Sursa: DEX '98 REFLECTOMETRU - Instrument pentru determinarea calitatii luciului suprafetei corpurilor Cf fr reflectomètre, cf lat reflectere - a întoarce, gr metron - masura Sursa: DN REFLECTOMETRU - Instrument pentru determinarea puterii reflectante a suprafetei corpurilor Cf fr reflectomètre Sursa: MDN REFLECTOMETRU - Dispozitiv pentru masurarea puterii de reflectare a suprafetei corpurilor prin comparare cu suprafata unui corp de referinta Cf fr réflectomètre, germ Reflektometer Sursa: NODEX 770 REFRACTOMETRU - Instrument optic pentru masurarea indicelui de refractie al substantelor Cf fr réfractomètre Sursa: DEX '98 REFRACTOMETRU - Instrument pentru determinarea indicilor de refractie ai substantelor, în special lichide Cf fr réfractomètre Sursa: DN REFRACTOMETRU - Instrument folosit în refractometrie Cf fr réfractomètre Sursa: MDN REFRACTOMETRU - Instrument optic pentru determinarea indicilor de refractie ai substantelor Cf fr réfractomètre Sursa: NODEX 771 REOMETRU - Instrument pentru studierea si masurarea caracteristicilor reologice ale materialelor Cf fr rhéomètre Sursa: DEX '98 REOMETRU - Instrument pentru masurarea proprietatilor reologice ale materialelor Cf fr rhéomètre Sursa: DN REOMETRU - Instrument folosit în reometrie Cf fr rhéomètre Sursa: MDN 772 RESISTIVIMETRU - Aparat pentru masurarea rezistivitatii Cf fr résistivimètre Sursa: MDN 773 RESPIROMETRU - Aparat care permite modificarea artificiala a presiunii atmosferice pentru adaptarea organismului la altitudini mari Dupa engl respirometer Sursa: DEX '98 RESPIROMETRU - 1 Aparat pentru masurarea cantitatii de oxigen absorbite de plante sau de animale 2 Aparat care permite modificarea artificiala a presiunii atmosferice, pentru adaptarea atletilor la altitudini mari Cf fr respiromètre, engl respirometer Sursa: MDN 774 REVERBEROMETRU - Aparat pentru masurarea timpului de reverberatie Cf engl reverberometer Sursa: DEX '98 REVERBEROMETRU - Aparat pentru masurarea timpului de reverberatie Cf fr réverbéromètre Sursa: DN REVERBEROMETRU - Aparat pentru masurarea timpului de reverberatie Cf engl reverberometer Sursa: MDN 775 REZISTIVIMETRU - Instrument pentru masurarea rezistivitatii Cf fr résistivimètre Sursa: DEX '98 REZISTIVIMETRU - Instrument pentru masurarea rezistivitatii Cf fr résistivimètre Sursa: DN 776 RIGIDIMETRU - Aparat pentru masurarea rigiditatii dielectrice Cf fr rigidimètre Sursa: DN RIGIDIMETRU - Aparat pentru masurarea rigiditatii dielectrice Cf fr rigidimètre Sursa: MDN 777 RIOMETRU - Radiotelescop acordat pe o frecventa fixa, având o antena dirijata spre zenit pentru a detecta variatia fluxului radiatiei Cf engl riometer Sursa: MDN 778 ROENTGENMETRU - Aparat pentru masurarea nivelului de radiatie dintr-o zona infectata Cf fr röntgenomètre Sursa: DN ROENTGENMETRU - Röntgenmetru Sursa: MDN 779 RÖNTGENOMETRU / ROENTGENOMETRU - Aparat dozimetric pentru masurarea nivelului de radiatii dintr-o zona infectata Cf fr röntgenomètre Sursa: MDN 780 Roptometru - s n Sursa: DOR 781 ROTAMETRU - Instrument pentru masurarea debitelor de fluid într-o conducta Cf fr rotamètre Sursa: DEX '98 ROTAMETRU - Instrument pentru masurarea debitului unui fluid dintr-o conducta Cf fr rotamètre Sursa: DN ROTAMETRU - Instrument pentru masurarea debitului unui fluid într-o conducta, pe baza pierderii de presiune constanta Cf fr rotamètre Sursa: MDN 782 RUGOZIMETRU - Aparat cu care se masoara rugozitatea Cf fr rugosimètre Sursa: DEX '98 RUGOZIMETRU - Aparat pentru masurarea rugozitatii Cf fr rugosimètre Sursa: DN RUGOZIMETRU - Aparat pentru masurarea rugozitatii Cf fr rugosimètre Sursa: MDN S 783 SALINOMETRU - Instrument folosit pentru determinarea concentratiei solutiilor de sare Cf fr salinomètre Sursa: DEX '98 SALINOMETRU - Areometru pentru determinarea concentratiei solutiilor saline Cf fr salinomètre, cf fr salin - care contine sare, gr metron - masura Sursa: DN SALINOMETRU - Aerometru pentru determinarea salinitatii Cf fr salinomètre Sursa: MDN SALINOMETRU - Aparat pentru determinarea salinitatii Cf fr salinomètre Sursa: NODEX 784 SCINTILOMETRU - Aparat pentru masurarea sclipirii stelelor Cf fr scintillomètre Sursa: DN SCINTILOMETRU - Luneta astronomica pentru masurarea scintilatiei Cf fr scintillomètre Sursa: MDN 785 SCLEROMETRU - Instrument pentru determinarea duritatii unui corp metalic, prin masurarea rezistentei lui la zgâriere Cf fr scléromètre Sursa: DEX '98 SCLEROMETRU - Instrument pentru determinarea duritatii mineralelor si a corpurilor metalice Cf fr scléromètre, cf gr skleros - dur, metron - masura Sursa: DN SCLEROMETRU - Aparat folosit în sclerometrie Cf fr scléromètre Sursa: MDN 786 SCOTOMETRU - Instrument folosit în scotometrie Cf engl scotometer Sursa: MDN 787 SECUNDOMETRU - Instrument de precizie (asemanator cu un ceasornic) pentru masurarea intervalelor de timp pâna la fractiuni de secunda Cf secunda + metru Sursa: NODEX 788 SEISMOMETRU - Seismograf Cf fr séismomètre Sursa: DEX '98 SEISMOMETRU - Aparat asemanator cu seismograful, folosit pentru observatii directe, fara sa înregistreze Cf fr séismomètre Sursa: DN SEISMOMETRU - Seismograf care nu comporta înregistrare Cf fr séismomètre Sursa: MDN SEISMOMETRU - Aparat pentru fixarea seismelor Cf fr séismomètre Sursa: NODEX SEISMOMETRU - Seismograf Sursa: Sinonime 789 SEMIDIAMETRU - Jumatate de diametru ? Semidiametru aparent = unghiul sub care se vede de pe Pamânt jumatate din diametrul discului solar sau lunar Cf it semidiametro sursa: DN SEMIDIAMETRU - Jumatate de diametru ? ~ aparent = unghiul sub care se vede de pe Pamânt jumatate din diametrul discului Soarelui, al Lunii sau al altei planete Cf fr semidiamètre Sursa: MDN SEMIDIAMETRU - Raza Sursa: Sinonime 790 SEMIPERIMETRU - Jumatate de perimetru Cf semi- + perimetru Sursa: MDN 791 SENSITOMETRU - Instrument pentru determinarea sensibilitatii materialelor fotografice în raport cu durata de expunere Cf fr sensitomètre Sursa: DEX '98 SENSITOMETRU - Instrument pentru determinarea sensibilitatii materialului fotografic Cf fr sensitomètre Sursa: DN SENSITOMETRU - Instrument folosit în sensitometrie Cf fr sensitomètre Sursa: MDN 792 SERICIMETRU - Instrument pentru aprecierea elasticitatii si rezistentei firului de matase Cf fr séricimètre Sursa: MDN 793 SFEROMETRU - Instrument de forma unui trepied cu un surub central, folosit pentru masurarea grosimilor mici sau a curburii suprafetelor sferice Cf fr sphéromètre Sursa: DEX '98 SFEROMETRU - Instrument pentru determinarea curburii suprafetelor sferice Cf fr sphéromètre, cf gr sphaira - sfera, metron - masura Sursa: DN SFEROMETRU - Instrument pentru masurarea curburii suprafetelor sferice sau a grosimii pieselor mici Cf fr sphéromètre Sursa: MDN SFEROMETRU - Instrument pentru masurarea razei de curbura a unei suprafete sferice Cf fr sphéromètre Sursa: NODEX 794 SFIGMOMANOMETRU - Aparat folosit pentru masurarea presiunii arteriale; sfigmotensiometru Cf fr sphygmomanomètre Sursa: DEX '98 SFIGMOMANOMETRU - Aparat pentru masurarea tensiunii arteriale; sfigmotensiometru Cf fr sphygmomanomètre Sursa: DN SFIGMOMANOMETRU - Manometru Sursa: DOR SFIGMOMANOMETRU - Aparat pentru masurarea tensiunii arteriale; sfigmotensiometru, tensiometru Cf fr sphygmomanomètre Sursa: MDN SFIGMOMANOMETRU - Sfigmometru, sfigmotensiometru, tensiometru Sursa: Sinonime 795 SFIGMOMETRU - Tensiometru Cf fr sphygmomètre Sursa: DEX '98 SFIGMOMETRU - Instrument pentru masurarea pulsului; pulsometru; tensiometru Cf fr sphygmomètre Sursa: DN SFIGMOMETRU - Instrument pentru masurarea pulsului; pulsometru; tensiometru Cf fr sphygmomètre Sursa: MDN SFIGMOMETRU - Sfigmomanometru, sfigmotensiometru, tensiometru Sursa: Sinonime 796 SFIGMOTENSIOMETRU - Sfigmomanometru Cf fr sphygmotensiomètre Sursa: DEX '98 SFIGMOTENSIOMETRU - Sfigmomanometru Cf fr sphygmotensiomètre Sursa: DN SFIGMOTENSIOMETRU - Tensiometru Sursa: DOR SFIGMOTENSIOMETRU - Sfigmomanometru Cf fr sfygmotensiomètre Sursa: MDN SFIGMOTENSIOMETRU - Sfigmomanometru, sfigmometru, tensiometru Sursa: Sinonime 797 SIMMETRU - Simetric Sursa: SAR 798 SITOMETRU - Instrument pentru masurarea unghiurilor verticale Cf fr sitomètre Sursa: MDN 799 SLIPMETRU - Sistem folosit la masurarea mecanica a alunecarii motoarelor asincrone Cf fr slipmètre Sursa: DEX '98 SLIPMETRU - Sistem pentru masurarea mecanica a alunecarii motoarelor asincrone Cf fr slipmètre Sursa: MDN 800 SOLARIMETRU - Solarigraf Cf fr solarimètre Sursa: DEX '98 SOLARIMETRU - Instrument pentru masurarea radiatiei solare Cf fr solarimètre Sursa: DN SOLARIMETRU - Instrument pentru masurarea radiatiilor solare; piranometru Cf fr solarimètre Sursa: MDN SOLARIMETRU - Aparat pentru masurarea radiatiei solare globale Cf fr solarimètre Sursa: NODEX 801 SONOMETRU - Dispozitiv folosit la verificarea legilor de vibratie a coardelor, pentru a compara înaltimea a doua sunete sau pentru a masura un interval ? Instrument electronic pentru masurarea intensitatii undelor sonore, de obicei a zgomotelor Cf fr sonomètre Sursa: DEX '98 SONOMETRU - Instrument pentru studierea legilor vibratiilor coardelor sonore si pentru determinarea frecventei unui sunet ? Aparat pentru masurarea zgomotelor într-o sala Cf fr sonomètre, cf lat sonus - sunet, gr metron - masura Sursa: DN SONOMETRU - 1 Aparat pentru studierea coardelor vibrante si determinarea frecventei unui sunet 2 Aparat pentru masurarea nivelelor de intensitate acustica a zgomotelor produse de o anumita sursa Cf fr sonomètre Sursa: MDN SONOMETRU - Aparat pentru masurarea intensitatii acustice a sunetelor (mai ales a zgomotelor); fonometru Cf fr sonomètre Sursa: NODEX 802 SPECTROCOLORIMETRU - 1 Instrument medical pentru determinarea discromatopsiei 2 Instrument care permite determinari colorimetrice cu radiatii de mai multe lungimi de unda Cf engl spectrocolorimeter Sursa: MDN 803 SPECTROFOTOMETRU - Instrument optic care serveste la obtinerea spectrelor de emisie sau de absorbtie ale substantelor, cu ajutorul caruia se determina atât lungimile de unda ale liniilor spectrale, cât si intensitatile acestor linii prin comparare cu liniile unui spectru cunoscut Cf fr spectrophotomètre Sursa: DEX '98 SPECTROFOTOMETRU - Instrument optic care serveste la compararea intesitatii fiecareia dintre radiatiile monocromatice care constituie un fascicul de radiatie compusa cu intensitatea radiatiilor de aceeasi frecventa dintr-un fascicul de comparatie Cf fr spectrophotomètre (Din gr ) Sursa: DLRM SPECTROFOTOMETRU - Instrument optic folosit în spectrofotometrie Cf fr spectrophotomètre Sursa: DN SPECTROFOTOMETRU - Fotometru Sursa: DOR SPECTROFOTOMETRU - Aparat folosit în spectrofotometrie Cf fr spectrophotomètre Sursa: MDN 804 SPECTROMETRU - Instrument folosit pentru studiul spectrelor prin masurarea intensitatii fiecarei radiatii monocromatice din spectru Cf fr spectromètre Sursa: DEX '98 SPECTROMETRU - Instrument folosit pentru studiul spectrelor prin masurarea intensitatii fiecarei radiatii monocromatice din spectru Cf fr spectromètre Sursa: DLRM SPECTROMETRU - 1 Instrument pentru studiul spectrelor prin masurarea intensitatii fiecarei radiatii monocromatice din spectru 2 Instalatie complexa folosita în fizica nucleara pentru studierea spectrului de viteze sau de energii ale particulelor Cf fr spectromètre, cf lat spectrum - spectru, gr metron - masura Sursa: DN SPECTROMETRU - 1 Aparat în spectrometrie 2 Aparat în fizica nucleara pentru studierea spectrului de viteze sau de energii ale particulelor Cf fr spectromètre Sursa: MDN SPECTROMETRU - Aparat pentru masurarea intensitatii liniilor spectrale Cf fr spectromètre Sursa: NODEX 805 SPIDOMETRU - Aparat de înregistrat viteza; vitezometru; tahometru Cf engl speedometer Sursa: DN SPIDOMETRU - Aparat de înregistrat viteza; vitezometru; tahometru Cf engl speedometer Sursa: MDN SPIDOMETRU - Aparat pentru masurarea vitezei de deplasare a unui vehicul; vitezometru Cf engl speedometer Sursa: NODEX 806 SPINTEROMETRU - Instrument cu care se masoara valorile tensiunilor electrice înalte Cf fr spinthéromètre Sursa: DEX '98 SPINTEROMETRU - Instrument pentru masurarea lungimii scânteilor electrice Cf fr spinthéromètre, cf gr spinther - scânteie, metron - masura Sursa: DN SPINTEROMETRU - Instrument cu care se masoara valorile tensiunilor electrice înalte Cf fr spinthéromètre Sursa: MDN 807 SPIROMETRU - Aparat pentru masurarea capacitatii de respiratie a plamânilor Cf fr spiromètre Sursa: DEX '98 SPIROMETRU - Instrument medical pentru masurarea capacitatii de respiratie a plamânilor Cf fr spiromètre, cf lat spirare - a respira, gr metron - masura Sursa: DN SPIROMETRU - Instrument folosit în spirometrie Cf fr spiromètre Sursa: MDN SPIROMETRU - Aparat pentru masurarea capacitatii de respiratie a plamânilor Cf fr spiromètre Sursa: NODEX 808 STABILOMETRU - Aparat pentru studiul caracteristicilor mecanice ale solurilor Dupa fr stabilimètre Sursa: MDN 809 STADIMETRU - Instrument topografic pentru masurarea indirecta a distantelor dintre doua puncte terestre Cf fr stadimètre Sursa: DEX '98 STADIMETRU - Instrument folosit în ridicarile topografice efectuate prin metoda stadimetriei; tahimetru Cf fr stadiomètre Sursa: DN STADIMETRU - Instrument pentru ridicari topografice efectuate prin metoda stadimetriei; taheometru Cf fr stadimètre Sursa: MDN STADIMETRU - Instrument geodezic pentru determinarea pe cale optica a distantelor si a diferentelor de nivel de pe teren; tahimetru Cf fr stadimètre Sursa: NODEX STADIMETRU - Celerimetru, taheometru Sursa: Sinonime 810 STALAGMOMETRU - Instrument folosit pentru determinarea tensiunii unei solutii sau a unui lichid prin determinarea numarului de picaturi din acea solutie sau din acel lichid care se scurg printr-un tub capilar Cf fr stalagmomètre Sursa: DEX '98 STALAGMOMETRU - Instrument folosit în stalagmometrie Cf fr stalagmomètre Sursa: DN STALAGMOMETRU - Instrument folosit în stalagmometrie Cf fr stalagmomètre Sursa: MDN 811 STEREOFOTOGONIOMETRU - Aparat pentru masurarea unghiurilor din câmpul stereofotogramelor Cf fr stéréophotogoniomètre Sursa: MDN 812 STEREOGONIOMETRU - Aparat pentru controlul informatiei stereofonice si pentru aprecierea diferentei de intensitate si de faza între semnalele stereofonice Cf fr stéréogoniomètre Sursa: MDN 813 STEREOGRAFOMETRU - Aparat fotogrammetric folosit la stereorestitutia fotogramelor conjugate Cf fr stéréo-graphomètre Sursa: MDN 814 STEREOMETRU - Instrument cu care se masoara volumul corpurilor solide Cf fr stéréomètre Sursa: DEX '98 STEREOMETRU - 1 Instrument care serveste la determinarea volumelor corpurilor solide 2 Aparat cu ajutorul caruia se construiesc hartile topografice sau se masoara elementele spatiale ale obiectelor fotografiate Cf fr stéréomètre, cf gr stereos - solid, metron - masura Sursa: DN STEREOMETRU - 1 Instrument pentru determinarea volumelor corpurilor solide 2 Aparat cu ajutorul caruia se construiesc hartile topografice sau se masoara elementele spatiale ale obiectelor fotografiate Cf fr stéréomètre Sursa: MDN STEREOMETRU - Aparat pentru determinarea dimensiunilor unui obiect Cf fr stéreomètre Sursa: NODEX 815 STEREOMICROMETRU - Instrument folosit în stereomicrometrie Cf fr stéréomicromètre Sursa: MDN 816 STEREOPANTOMETRU - Aparat de stereorestitutie pentru masurarea stereoscopica pe fotograme negative si pozitive Cf fr stéréopantomètre Sursa: MDN 817 STEREOTELEMETRU - Telemetru folosit în stereotelemetrie Cf fr stéréotélémètre Sursa: DN STEREOTELEMETRU - Telemetru în stereotelemetrie Cf fr stéréotélémètre Sursa: MDN 818 STEREOTOPOMETRU - Aparat fotogrammetric în stereotopometrie Cf fr stéréotopomètre Sursa: MDN 819 STETOMETRU - Aparat medical cu ajutorul caruia se efectueaza masurarea conturului toracic Cf fr stéthomètre Sursa: DEX '98 STETOMETRU - Instrument medical pentru masurarea conturului toracic Cf fr stéthomètre, cf gr stethos - piept, metron - masura Sursa: DN STETOMETRU - Aparat pentru masurarea conturului toracic Cf fr stéthomètre Sursa: MDN 820 STILBMETRU - Luminantmetru Cf germ Stilbmeter, fr stilbmètre Sursa: DN STILBMETRU - Luminantmetru Cf germ Stilbmeter, fr stilbmètre Sursa: MDN 821 STILODOZIMETRU - Dozimetru de radiatie de forma unui stilou destinat controlului individual Cf fr stylodosimètre Sursa: DEX '98 STILODOZIMETRU - Dozimetru de radiatie portativ de forma unui stilou Cf fr stylodosimètre Sursa: DN STILODOZIMETRU - Dozimetru de radiatie portativ de forma unui stilou Cf fr stylodosimètre Sursa: MDN 822 STRABOMETRU - Instrument cu care se masoara gradul de deviatie de la orientarea normala a ochilor atinsi de strabism Cf fr strabomètre Sursa: DEX '98 STRABOMETRU - Instrument pentru determinarea gradului de deviatie a ochilor atinsi de strabism Cf fr strabomètre, cf gr strabos - strabic, metron - masura Sursa: DN STRABOMETRU - Instrument pentru masurarea gradului de strabism Cf fr strabomètre Sursa: MDN STRABOMETRU - Instrument medical pentru determinarea gradului de încrucisare a ochilor Cf fr strabomètre Sursa: NODEX 823 STRATAMETRU - Instrument cu ajutorul caruia se pot masura într-o sonda înclinarea si directia stratelor geologice Cf fr stratamètre, cf gr straton - strat, metron - masura Sursa: DN STRATAMETRU - Instrument în sondaje miniere pentru masurarea înclinatiei straturilor geologice Cf fr stratomètre Sursa: MDN 824 STRATOMETRU - Aparat pentru determinarea directiei si înclinarii straturilor strabatute de o gaura de sonda Cf fr stratomètre Sursa: MDN 825 SULFHIDROMETRU - Instrument reprezentat ca un tub gradat, cu care se determina cantitatea de hidrogen sulfurat din apele minerale sulfuroase Sursa: DAR 826 SULFITOMETRU - Aparat de dozare a bioxidului de sulf lichid în operatia de sulfitare Cf fr sulfitomètre Sursa: MDN 827 SUTAMETRU - Centimetru Sursa: Sinonime T 828 TAHEOMETRU - Tahimetru Cf fr tachéomètre Sursa: DEX '98 TAHEOMETRU - Tahimetru Cf fr tachéomètre Sursa: DN TAHEOMETRU/TAHIMETRU - Instrument topografic folosit în taheometrie; celerimetru, stadimetru Cf fr tachéomètre Sursa: MDN TAHEOMETRU - Stadimetru Sursa: Sinonime 829 TAHIGRAFOMETRU - Aparat topografic folosit la masurarea distantelor orizontale si a diferentelor de altitudine Cf fr tachygraphomètre Sursa: MDN 830 TAHIMETRU - 1 Instrument topografic alcatuit dintr-un dispozitiv special, care permite determinarea pe cale optica a distantei pâna la un punct vizat, prin citire cu ajutorul unei mire asezate în acest punct 2 Aparat folosit pentru masurarea vitezei curentului cursurilor de apa Cf fr tachymètre Sursa: DEX '98 TAHIMETRU - 1 Instrument prevazut cu un dispozitiv special, care permite determinarea directa a distantei pâna la punctul vizat prin citire pe o mira asezata în acest punct; stadimetru; taheometru 2 Instrument pentru determinarea frecventei miscarilor unui organ, turatiei motoarelor etc ; tahometru; celerimetru ? Aparat pentru masurarea vitezei curentului cursurilor de apa Cf fr tachymètre Sursa: DN TAHIMETRU1 - Taheometru Sursa: MDN TAHIMETRU2 /TAHOMETRU - 1 Instrument pentru masurarea turatiei unei piese rotitoare a unei masini, a turatiei masinilor; celerimetru 2 Aparat pentru masurarea vitezei curentului cursurilor de apa Cf fr tachymètre, germ Tachometer Sursa: MDN TAHIMETRU - 1 Instrument geodezic pentru determinarea pe cale optica a distantelor si diferentelor de nivel de pe teren; stadimetru 2 Aparat pentru masurarea vitezei unui curs de apa Cf fr tachymètre Sursa: NODEX TAHIMETRU - Stadimetru Sursa: Sinonime 831 TAHIOMETRU - Taheometru Sursa: DEX '98 832 TAHOMETRU - Instrument de masurat viteza unghiulara si turatiile unei piese rotitoare ? Tahometru electric = tahometru alcatuit dintr-un mic generator electric si dintr-un voltmetru electric, a carui scala e gradata în unitati de viteza unghiulara sau de turatie; tahogenerator Cf germ Tachometer Sursa: DEX '98 TAHOMETRU - Instrument pentru masurarea turatiei motoarelor; tahimetru ? Tahometru electric = tahogenerator Cf fr tachéomètre, germ Tachometer, cf gr tachos - viteza, metron - masura Sursa: DN TAHOMETRU - Tahimetru Sursa: DOR TAHOMETRU - Tahimetru Sursa: MDN TAHOMETRU - 1 Instrument pentru masurarea turatiei unei piese rotitoare a unei masini, a turatiei masinilor; celerimetru 2 Aparat pentru masurarea vitezei curentului cursurilor de apa Cf fr tachymètre, germ Tachometer Sursa: MDN TAHOMETRU - Aparat pentru masurarea turatiei motoarelor sau a unor piese tehnice ale unei masini; celerimetru Cf germ Tachometer Sursa: NODEX TAHOMETRU ELECTRIC - Tahogenerator Sursa: Sinonime 833 Talasometru - s n Sursa: DOR 834 TASOMETRU - Aparat pentru masurarea tasarii terenului Cf fr tassomètre Sursa: MDN 835 TAXIMETRU - Automobil care efectueaza, contra plata, transporturi de persoane sau de marfuri, în general în interiorul oraselor, de obicei prevazut cu un aparat pentru înregistrarea distantei parcurse si a timpului, în vederea fixarii sumei de plata; taxi Cf fr taximètre Sursa: DEX '98 TAXIMETRU - Automobil de piata prevazut de obicei cu un aparat pentru înregistrarea sumei de plata (în raport cu distanta parcursa) Cf fr taximètre (din gr ) Sursa: DLRM TAXIMETRU - 1 Aparat de înregistrare a taxei pentru cursele unui automobil care se închiriaza cu ora sau pentru o anumita distanta 2 Automobil prevazut cu un aparat care indica pretul unei curse, potrivit înregistrarii distantei parcurse; taxi Cf fr taximètre Sursa: DN TAXIMETRU - 1 Aparat de înregistrare a taxei pentru cursele unui autovehicul care se închiriaza cu ora sau pentru o anumita distanta 2 Autovehicul cu un astfel de aparat; taxi Cf fr taximètre Sursa: MDN TAXIMETRU - 1 Aparat pentru înregistrarea sumei de plata, potrivit distantei parcurse într-un taxi 2 Automobil confortabil, prevazut cu un contor care indica taxa, folosit pentru transportul de pasageri; taxi Cf fr taximètre Sursa: NODEX TAXIMETRU - Taxi Sinonime 836 TELEAMPERMETRU - Ampermetru pentru masurarea la distanta a curentului dintr-un circuit electric Cf fr téléampèremètre Sursa: DN TELEAMPERMETRU - Ampermetru pentru masurarea la distanta a curentului dintr-un circuit electric Cf fr téléampèrmètre Sursa: MDN 837 TELECLINOMETRU - Instrument cu care se masoara deviatia sondelor de la verticala, indicatiile fiind transmise electric la suprafata Cf fr téléclinomètre Sursa: MDN 838 TELEFONOMETRU - Contor pentru înregistrarea numarului si duratei convorbirilor telefonice Cf fr téléphonomètre Sursa: DEX '98 TELEFONOMETRU - Contor care indica numarul si durata convorbirilor telefonice taxate Cf fr téléphonomètre Sursa: DN TELEFONOMETRU - Contor care indica numarul si durata convorbirilor telefonice taxate Cf fr téléphonomètre Sursa: MDN 839 TELEMETRU - 1 Instrument optic folosit pentru masurarea distantei dintre locul unde este instalat instrumentul si un punct departat sau inaccesibil 2 Dispozitiv auxiliar al unui aparat fotografic, care permite reglarea distantei focale a obiectivului în functie de departarea pâna la obiectul vizat Cf fr télémètre Sursa: DEX '98 TELEMETRU - 1 Instrument optic pentru masurarea rapida a distantelor fara a le parcurge 2 Dispozitiv care se cupleaza la aparatele fotografice pentru a regla distanta Cf fr télémètre, cf gr tele - departe, metron - masura Sursa: DN TELEMETRU - 1 Instrument optic pentru masurarea distantelor pâna la un punct de vizare îndepartat 2 Dispozitiv care se cupleaza la aparatele fotografice pentru a regla distanta Cf fr télémètre Sursa: MDN TELEMETRU - Aparat pentru masurarea indirecta a distantelor pâna la obiectele îndepartate sau inaccesibile Cf fr télémètre Sursa: NODEX 840 TELETAHIMETRU - Instalatie care permite determinarea la distanta a vitezei unui vehicul Cf fr télétachymètre Sursa: MDN 841 TELETERMOMETRU - Termometru a carui citire se face de la distanta, partea instrumentului care masoara temperatura fiind în contact cu corpul respectiv Cf fr téléthermomètre Sursa: DEX '98 TELETERMOMETRU - Termometru cu citire de la distanta Cf fr téléthermomètre Sursa: DN TELETERMOMETRU - Termometru Sursa: DOR TELETERMOMETRU - Termometru cu citire de la distanta Cf fr téléthermomètre Sursa: MDN TELETERMOMETRU - Termometru cu citire de la distanta, având partea care masoara în contact cu corpul supus masurarilor Cf fr téléthermométre Sursa: NODEX 842 TELEVOLTMETRU - Voltmetru pentru masurarea la distanta a tensiunii într-un circuit electric Cf fr télévoltmètre Sursa: NODEX TELEVOLTMETRU - Voltmetru pentru masurarea la distanta a tensiunii într-un circuit electric Cf fr télévoltmètre Sursa: DN TELEVOLTMETRU - Voltmetru pentru masurarea la distanta a tensiunii într-un circuit electric Cf fr télévoltmètre Sursa: MDN 843 TELEWATTMETRU - Wattmetru pentru masurarea la distanta a puterii într-un circuit electric Cf fr téléwattmètre Sursa: DN TELEWATTMETRU - Wattmetru pentru masurarea la distanta a puterii într-un circuit electric Cf fr téléwattmètre Sursa: MDN 844 TELUROMETRU - Instrument electronic pentru masurarea distantelor cu ajutorul undelor electromagnetice din spectrul invizibil Cf fr telluromètre Sursa: DEX '98 TELUROMETRU - Instrument electronic, pentru masurarea distantelor între 200 m si 50 km, care foloseste unde electromagnetice din domeniul invizibil Cf fr telluromètre Sursa: DN 845 TENSIOMETRU - 1 Aparat de masurat tensiunea superficiala a unui lichid 2 Aparat cu ajutorul caruia se înregistreaza tensiunea arteriala Cf fr tensiomètre Sursa: DEX '98 TENSIOMETRU - 1 Aparat folosit pentru masurarea tensiunii superficiale a lichidelor 2 Aparat pentru masurarea tensiunii arteriale; sfigmometru 3 Instrument pentru masurarea deformarilor unui corp supus la tensiuni exterioare Cf fr tensiomètre Sursa: DN TENSIOMETRU - 1 Aparat în tensiometrie 2 Sfigmomanometru 3 Instrument pentru masurarea deformarilor unui corp supus la tensiuni exterioare Cf fr tensiomètre Sursa: MDN TENSIOMETRU - 1 Aparat pentru determinarea tensiunii superficiale a unui lichid 2 Aparat pentru masurarea tensiunii arteriale Cf fr tensiomètre Sursa: NODEX TENSIOMETRU - Sfigmomanometru, sfigmometru, sfigmotensiometru Sursa: Sinonime 846 TENSOMETRU - Dispozitiv mecanic, pneumatic sau electric, care se fixeaza pe piesa a carei deformatie se studiaza prin metodele tensometriei Cf germ Tensometer Sursa: DEX '98 TENSOMETRU - Instrument pentru masurarea deformatiilor pieselor supuse la tensiuni exterioare Cf fr tensomètre, germ Tensometter Sursa: DN TENSOMETRU - Dispozitiv folosit în tensometrie Cf fr tensomètre Sursa: MDN TENSOMETRU - Dispozitiv pentru masurarea deformatiilor pieselor supuse la tensiuni exterioare Cf fr tensomètre, germ Tensometter Sursa: NODEX 847 TERMOANEMOMETRU - Aparat pentru determinarea vitezei vântului prin masurarea rezistentei electrice a unui filament încalzit Cf fr thermo-anémomètre Sursa: DEX '98 TERMOANEMOMETRU - Aparat pentru determinarea vitezei vântului, bazat pe masurarea rezistentei electrice a unui filament încalzit Cf fr thermo-anémomètre Sursa: DN TERMOANEMOMETRU - Aparat pentru determinarea vitezei vântului, bazat pe masurarea rezistentei electrice a unui filament încalzit Cf fr thermo-anémomètre Sursa: MDN 848 TERMOBAROMETRU - Instrument pentru masurarea temperaturii si presiunii atmosferice Cf fr thermo-baromètre Sursa: DEX '98 TERMOBAROMETRU - Instrument pentru masurarea temperaturii si a presiunii Cf fr thermo-baromètre Sursa: DN TERMOBAROMETRU - Instrument pentru masurarea temperaturii si a presiunii Cf fr thermo-baromètre Sursa: MDN TERMOBAROMETRU - Instrument pentru masurarea temperaturii si a presiunii Cf fr thermo-baromètre Sursa: NODEX 849 TERMOCOLORIMETRU - Instrument pentru masurarea temperaturii culorilor Cf fr thermocolorimètre Sursa: MDN 850 TERMOESTEZIOMETRU - Instrument pentru masurarea sensibilitatii la caldura Cf fr thermo-esthésiomètre Sursa: DN TERMOESTEZIOMETRU - Instrument pentru masurarea sensibilitatii la caldura Cf fr thermo-esthésiomètre Sursa: MDN 851 TERMOGALVANOMETRU - Galvanometru prevazut cu un mecanism de masura cu termocuplu Cf fr thermogalvanomètre Sursa: DN TERMOGALVANOMETRU - Galvanometru prevazut cu un mecanism de masura cu termocuplu Cf fr thermogalvanomètre Sursa: MDN 852 Termohidrometru - s n Sursa: DOR 853 TERMOHIGROMETRU - Aparat, termometru si higrometru, pentru masurarea temperaturii si a umiditatii aerului Cf termo- + higrometru Sursa: MDN 854 TERMOMANOMETRU - Instrument care indica simultan temperatura si presiunea Cf fr thermomanomètre Sursa: DN TERMOMANOMETRU - Instrument care indica simultan temperatura si presiunea Cf fr thermomanomètre Sursa: MDN 855 TERMOMETRU - Instrument folosit la masurarea temperaturilor, format dintr-un tub de sticla gradat terminat cu un rezervor care contine un lichid dilatabil (mercur, alcool etc ) Cf fr thermomètre Sursa: DEX '98 TERMOMETRU - Instrument pentru masurarea temperaturii Cf fr thermomètre, cf gr thermos - cald, metron - masura Sursa: DN TERMOMETRU - Instrument pentru masurarea temperaturii corpurilor Cf fr thermomètre Sursa: MDN TERMOMETRU - Instrument pentru masurarea temperaturii ~ de camera ? ~ înregistrator termometru pentru înregistrarea grafica a variatiilor de temperatura Cf fr thermomètre Sursa: NODEX 856 Teslametru - s n Sursa: DOR 857 TETRAMETRU - Vers grec compus din patru grupe a câte doua picioare (patru metri) Din fr tétramètre Sursa: DEX `98 TETRAMETRU - Vers clasic greco-latin compus dintr-o serie de patru metri (patru grupe a câte doua picioare) Cf fr tétramètre, cf gr tetrametron cf tetra - patru, metron - masura Sursa: DN TETRAMETRU - Vers clasic greco-latin din patru unitati metrice trisilabice sau sase bisilabice ? vers din patru unitati metrice Cf fr tétramètre Sursa: MDN 858 TINDALOMETRU - Aparat optic pentru masurarea prafului în aerul dintr-o mina Et incerta Sursa: DN TINDALOMETRU - Aparat optic pentru masurarea prafului în aerul dintr-o mina Cf germ Tyndallometer Sursa: MDN 859 TINTOMETRU - Tip de colorimetru în care culoarea (concentratia) unei solutii se determina prin compararea ei cu sticle colorate Cf germ Tintometer Sursa: DEX '98 TINTOMETRU - Colorimetru în care lichidul de cercetat este comparat cu o serie de sticle etalon colorate diferit Cf germ Tintometer Sursa: DN TINTOMETRU - Colorimetru în care lichidul de cercetat este comparat cu o serie de sticle etalon colorate diferit Cf germ Tintometer Sursa: MDN 860 TIPOMETRU - 1 Instrument pentru masurarea corpului literelor tipografice 2 Rigla de metal cu una sau mai multe scari gradate în puncte sau alte unitati tipografice si cu care se controleaza dimensiunile machetei, textelor etc Cf fr typomètre Sursa: DEX '98 TIPOMETRU - 1 Instrument pentru masurarea corpului literelor tipografice 2 Rigla gradata în unitati tipografice, folosita la masurarea dimensiunilor machetei, a textelor culese sau tiparite Cf fr typomètre Sursa: DN TIPOMETRU - 1 Instrument pentru masurarea corpului literelor tipografice 2 Rigla gradata în unitati tipografice, folosita la masurarea dimensiunilor machetei, a textelor culese sau tiparite Cf fr typomètre Sursa: MDN TIPOMETRU - 1 Instrument pentru masurarea corpului literelor tipografice 2 Rigla de metal gradata în unitati tipografice, folosita la masurarea dimensiunilor machetei textelor culese sau tiparite Cf fr typomètre Sursa: NODEX 861 TOLOMETRU - Turbidimetru Cf fr tholomètre Sursa: DEX '98 TOLOMETRU - Aparat pentru masurarea turbiditatii apei prin determinarea grosimii stratului de apa, care împiedica distingerea prin transparenta a unor figuri standardizate Cf fr tholomètre cf gr tholos - tulbure, metron - masura Sursa: DN TOLOMETRU - Turbidimetru Cf fr tholomètre Sursa: MDN TOLOMETRU - Turbidimetru Sursa: Sinonime 862 TONOMETRU - Aparat electronic pentru extragerea si masurarea frecventei fundamentale a semnalelor vorbirii Cf fr tonomètre Sursa: DEX '98 TONOMETRU - Instrument pentru masurarea presiunilor si a tensiunilor (mai ales a tensiunii sângelui) Cf fr tonomètre Sursa: DN TONOMETRU - Instrument folosit în tonometrie Cf fr tonomètre Sursa: MDN TONOMETRU - Instrument pentru masurarea presiunilor si a tensiunilor Cf fr tonomètre Sursa: NODEX 863 TOPOMETRU - Specialist în lucrari de topometrie Din topometrie (derivat regresiv) Sursa: DEX `98 TOPOMETRU - Specialist în lucrari de topometrie Cf germ Topometer Sursa: DN TOPOMETRU - I Specialist în lucrari de topometrie; topometrist II Instrument în topometrie Cf fr topomètre Sursa: MDN TOPOMETRU - Specialist în lucrari de topometrie Cf fr topomètre Sursa: NODEX TOPOMETRU - Topometrist Sursa: Sinonime 864 TORSIOMETRU - Aparat folosit în industria textila pentru a determina numarul posibil de rasuciri pe o anumita lungime a firului Cf fr torsiomètre Sursa: DEX '98 TORSIOMETRU - 1 Instrument pentru masurarea deformatiei la torsiune a barelor ? Aparat pentru determinarea rezistentei hârtiei la torsiune 2 Instrument pentru determinarea numarului de rasuciri pe o anumita lungime de fir Cf fr torsiomètre Sursa: DN TORSIOMETRU - 1 Instrument pentru masurarea deformatiei la torsiune a diferitelor metale 2 Aparat pentru determinarea rezistentei hârtiei la torsiune 3 Instrument pentru determinarea numarului de rasuciri pe o anumita lungime a unui fir textil Cf fr torsiomètre Sursa: MDN TORSIOMETRU - 1 Instrument pentru masurarea deformatiei barelor la torsiune 2 Aparat pentru determinarea rezistentei hârtiei la torsiune Cf fr torsoimètre Sursa: NODEX 865 TRANSISTORMETRU - Tranzistormetru Sursa: DN 866 TRANSPIROMETRU - Aparat pentru masurarea cantitatii de transpiratie la plante Cf fr transpiromètre Sursa: MDN 867 TRANZISTORMETRU - Aparat pentru controlul si masurarea parametrilor tranzistoarelor Cf fr transistormètre Sursa: DEX '98 TRANZISTORMETRU - Aparat pentru verificarea performantelor tranzistoarelor Cf fr transistormètre Sursa: DN TRANZISTORMETRU - Aparat pentru verificarea performantelor tranzistoarelor Cf fr transistormètre Sursa: MDN 868 TRIBOMETRU - Aparat de masurat forta de frecare Cf fr tribomètre Sursa: DEX '98 TRIBOMETRU - Aparat de masurat intensitatea frecarii Cf fr tribomètre Sursa: DN TRIBOMETRU - Instrument folosit în tribometrie Cf fr tribomètre Sursa: MDN 869 TRIMETRU - Vers antic compus din trei perechi de picioare iambice Din fr trimètre, lat trimetrus Sursa: DEX `98 TRIMETRU - Vers antic compus din trei perechi de picioare iambice Cf fr trimètre, lat trimetrus, gr trimetros < tri - cu trei, metron - masura Sursa: DN TRIMETRU - Vers antic din trei perechi de picioare iambice Cf fr trimètre, lat trimetrus Sursa: MDN 870 Troposeismometru - s n Sursa: DOR 871 TURBIDIMETRU - Aparat folosit pentru masurarea turbiditatii suspensiilor prin compararea subiectiva a transparentei mediului analizat cu aceea a unei probe etalonate; tolometru Cf fr turbidimètre Sursa: DEX '98 TURBIDIMETRU - Instrument pentru determinarea turbiditatii suspensiilor Cf fr turbidimètre Sursa: DN TURBIDIMETRU - Aparat pentru masurarea turbiditatii suspensiilor prin compararea transparentei mediului analizat cu aceea a unei probe etalonate; tolometru Cf fr turbidimètre Sursa: MDN TURBIDIMETRU - Instrument pentru determinarea gradului de turbulenta a unei solutii Cf fr turbidimètre Sursa: NODEX TURBIDIMETRU - Tolometru Sursa: Sinonime 872 Turbotanometru - s n Sursa: DOR 873 TUROMETRU - Instrument care indica numarul de rotatii pe minut ale unui motor sau ale unei masini rotative Sinonim cu tahometru Sursa: neoficial U 874 UDOMETRU - Pluviometru Cf fr udomètre Sursa: DEX '98 UDOMETRU - Pluviometru Cf fr udomètre, cf lat udus - umed, gr metron - masura Sursa: DN UDOMETRU - Pluviometru Cf fr udomètre Sursa: MDN UDOMETRU - Aparat pentru determinarea cantitatii de precipitatii atmosferice pe o anumita suprafata într-o anumita perioada de timp; pluviometru Cf fr udomètre Sursa: NODEX UDOMETRU - Pluviometru Sursa: Sinonime 875 Ultraoptimetru - s n Sursa: DOR 876 UMIDOMETRU - Instrument folosit pentru determinarea umiditatii unui corp solid sau a aerului atmosferic Cf fr humidomètre Sursa: DEX '98 UMIDOMETRU - 1 Instrument pentru masurarea umiditatii unui material solid 2 Higrometru Cf fr humidomètre, cf lat humidus - umed, gr metron - masura Sursa: DN UMIDOMETRU - 1 Instrument pentru masurarea umiditatii unui material solid 2 Higrometru Cf fr humidimètre Sursa: MDN UMIDOMETRU - 1 Aparat pentru determinarea umiditatii unui material solid 2 Aparat pentru masurarea umiditatii aerului Cf fr humidomètre Sursa: NODEX UMIDOMETRU - Higrometru Sursa: Sinonime 877 UNDAMETRU - Aparat pentru masurarea frecventelor oscilatiilor electromagnetice Cf fr ondemètre (dupa unda) Sursa: DEX '98 UNDAMETRU - Instrument de masura a lungimilor de unda sau a frecventelor oscilatiilor electromagnetice; ondometru, frecventmetru Cf fr ondemètre, cf lat unda - unda, gr metron - masura Sursa: DN UNDAMETRU - Instrument de masura a lungimilor de unda sau a frecventelor oscilatiilor electromagnetice; ondometru, frecventmetru Cf fr ondomètre Sursa: MDN UNDAMETRU - Aparat pentru masurarea lungimilor de unda (sau a frecventei oscilatiilor electromagnetice) Cf fr ondemètre Sursa: NODEX UNDAMETRU - Frecventmetru Sursa: Sinonime 878 UREOMETRU - Densimetru pentru masurarea ureei continute în urina Cf fr uréomètre Sursa: DN UREOMETRU - Areometru pentru masurarea densitatii urinei; urometru Cf fr uréomètre Sursa: MDN 879 URODENSIMETRU - Instrument pentru masurarea densitatii urinei Cf fr urodensimètre Sursa: DN URODENSIMETRU - Instrument pentru masurarea densitatii urinei Cf fr urodensimètre Sursa: MDN 880 UROMETRU - Aparat care serveste la determinarea densitatii urinei Cf fr uromètre Sursa: DEX '98 UROMETRU - Ureometru Sursa: DN UROMETRU - Ureometru Sursa: MDN UROMETRU - Aparat pentru determinarea densitatii urinei; areometru pentru urina Cf fr uromètre Sursa: NODEX V 881 VACUUMETRU - Manometru pentru masurarea presiunilor foarte mici Cf germ Vakuummeter Sursa: DN 882 VACUUMMETRU - Manometru folosit la masurarea presiunilor foarte joase, a gradului de vid Cf germ Vakuummeter Sursa: DEX '98 VACUUMMETRU - Instalatie pentru masurarea presiunii foarte joase a gazului rezidual dintr-un recipient vidat; manometru de vid Cf germ Vakuummeter Sursa: MDN VACUUMMETRU - Manometru de vid Sursa: Sinonime 883 VAPORIMETRU - Instrument pentru masurarea punctului de fierbere al continutului în alcool aflat sub forma de vapori într-un lichid sub presiune Cf germ Vaporimeter Sursa: MDN 884 VARIOMETRU - 1 Dispozitiv cu inductanta variabila care serveste la reglarea fina a inductantei unui circuit 2 Instrument care masoara viteza de urcare si de coborâre a unui aparat de zbor Cf fr variomètre Sursa: DEX '98 VARIOMETRU - 1 Aparat pentru masurarea variatiilor câmpului magnetic pamântesc 2 Instrument pentru masurarea modificarilor presiunii atmosferice ? Aparat pentru masurarea vitezei verticale a avioanelor 3 Aparat care produce o inductivitate variabila Cf fr variomètre Sursa; DN VARIOMETRU - 1 Aparat pentru masurarea variatiilor câmpului magnetic pamântesc 2 instrument pentru masurarea modificarilor presiunii atmosferice ? aparat pentru masurarea vitezei pe verticala a avioanelor 3 dispozitiv pentru reglarea fina a inductantei unui circuit Cf fr variomètre Sursa: MDN VARIOMETRU - 1 Aparat pentru masurarea variatiilor câmpului magnetic al pamântului ~ vertical ~ orizontal 2 Instrument pentru masurarea schimbarii de altitudine a avioanelor în zbor 3 Aparat pentru schimbarea lenta a inductivitatii Cf fr variométre Sursa: NODEX 885 VARMETRU - Instrument pentru masurarea puterii electrice reactive în retelele de curent alternativ Cf fr varmètre, engl varmeter Sursa: DEX '98 VARMETRU - Instrument pentru masurarea puterii electromagnetice reactive în vari Cf fr varmètre Sursa: DN VARMETRU - Instrument pentru masurarea, în vari, a puterii electrice, reactive în retelele de curent alternativ Cf fr varmètre Sursa: MDN 886 VAROMETRU - Contor electric pentru masurarea în varore a energiei electrice reactive Cf fr varheuremètre Sursa: DEX '98 887 VARORMETRU - Contor de energie reactiva gradat în varore Cf fr varheuremètre Sursa: DN VARORMETRU - Contor pentru masurarea, în varore, a energiei electrice reactive Cf fr varheuremètre Sursa: MDN 888 VECTOMETRU - Aparat electric pentru masurarea caracteristicilor curentilor alternativi Cf fr vecteurmètre Sursa: MDN 889 VECTORMETRU - Aparat electric pentru masurarea caracteristicilor curentilor alternativi Cf fr vecteurmètre Sursa: DEX '98 VECTORMETRU - Aparat electric pentru masurarea caracteristicilor marimilor alternative Cf fr vecteurmètre Sursa: DN 890 Veloergometru - s n Sursa: DOR 891 VELOMETRU - Anemometru pentru masurarea directa a vitezei curentului de aer [Et incerta] Sursa: DN VELOMETRU - Anemometru pentru masurarea directa a vitezei curentului de aer Cf fr vélomètre Sursa: MDN 892 VENTURIMETRU - Instrument care masoara debitul unui curent de fluid într-o conducta de apa Cf it venturimetro Sursa: DEX '98 VENTURIMETRU - Aparat care masoara debitul unui curent de fluid într-o conducta având la baza principiul tubului venturi Cf it venturimetro, cf G B Venturi - fizician si inginer italian, constructorul aparatului Sursa: DN VENTURIMETRU - Aparat pentru masurarea, pe baza principiului tubului venturi, a debitului unui curent fluid dintr-o conducta Cf it venturimetro Sursa: MDN VENTURIMETRU - Instrument pentru masurarea debitului unui lichid sau gaz Cf it venturimetro Sursa: NODEX 893 VIBROMETRU - Instrument de masurare a vitezei sau acceleratiei vibratorii a unui corp Cf fr vibromètre Sursa: DEX '98 VIBROMETRU - Instrument pentru masurarea deplasarilor liniare în cursul unei vibratii Cf fr vibromètre Sursa: DN VIBROMETRU - Instrument pentru masurarea deplasarii, vitezei si acceleratiei vibratorii a corpurilor Cf fr vibromètre Sursa: MDN VIBROMETRU - Aparat pentru masurarea deplasarilor corpurilor care vibreaza Cf fr vibrométre Sursa: NODEX 894 VINOCOLORIMETRU - Colorimetru pentru determinarea intensitatii coloratiei vinurilor Cf fr vinocolorimètre Sursa: MDN 895 VISCOZIMETRU - Aparat cu care se masoara viscozitatea fluidelor Cf fr viscosimètre Sursa: DEX '98 VISCOZIMETRU - Instrument pentru masurarea viscozitatii fluidelor Cf fr viscosimètre Sursa: NODEX VISCOZIMETRU - Instrument folosit în viscozimetrie Cf fr viscosimètre Sursa: MDN VISCOZIMETRU - Aparat pentru masurarea viscozitatii fluidelor Cf fr viscosimètre Sursa: NODEX 896 VITEZOMETRU - Instrument pentru masurarea vitezei de deplasare a unui vehicul rutier Cf viteza + metru (dupa barometru, manometru etc ) Sursa: DEX '98 VITEZOMETRU - Instrument folosit pentru masurarea vitezei unui vehicul Et incerta Sursa: DN VITEZOMETRU - Instrument pentru masurarea vitezei (vehiculelor) Cf viteza + -metru Sursa: MDN VITEZOMETRU - Aparat pentru masurarea vitezei de deplasare a unui vehicul Cf viteza + metru Sursa: NODEX 897 VIZIBILIMETRU - Instrument pentru determinarea vizibilitatii Cf fr visibilimètre Sursa: DN VIZIBILIMETRU - Instrument pentru masurarea vizibilitatii pe orizontala Cf fr vizibilimètre Sursa: MDN 898 VIZIBILMETRU - Aparat folosit pentru masurarea vizibilitatii pe orizontala Cf fr visibilimètre Sursa: DEX '98 899 VOLTAMETRU - Aparat pentru studiul electrolizei, care permite determinarea intensitatii unui curent electric sau a cantitatii de electricitate prin masurarea cantitatii de substanta depusa pe cale electrolitica Cf fr voltamètre Sursa: DEX '98 VOLTAMETRU - Aparat de electroliza a apei sau a unei solutii a sarii unui metal folosit pentru a determina cantitatea de electricitate care a strabatut circuitul în care e montat aparatul Cf fr voltamètre Sursa: DN VOLTAMETRU - Aparat pentru masurarea intensitatii curentului sau a sarcinii electrice, bazat pe determinarea masei de substanta, depusa la catodul unei bai de electroliza Cf fr voltamètre) Sursa: MDN VOLTAMETRU - Instrument de masurat intensitatea unui curent electric Cf fr voltamètre Sursa: NODEX 900 VOLTAMPERMETRU - Instrument electric de masura indicator, care cuprinde un voltmetru si un ampermetru într-o cutie comuna, putând fi folosit succesiv ca voltmetru si ca ampermetru Cf fr voltampèremètre Sursa: DEX '98 VOLTAMPERMETRU - Ampermetru Sursa: DOR VOLTAMPERMETRU - Instrument electric de masura care indica direct produsul dintre valorile efective ale tensiunii si ale intensitatii unui curent electric ? Instrument de masura indicator, care poate fi folosit succesiv ca voltmetru si ca ampermetru Cf fr voltampèremètre Sursa: DN VOLTAMPERMETRU - 1 Instrument pentru masurarea produsului dintre valorile efective ale intensitatii si ale tensiunii unui curent electric alternativ 2 Instrument fotoelectric folosit succesiv ca voltmetru si ampermetru pentru curent continuu Cf fr voltampèremètre Sursa: MDN VOLTAMPERMETRU - Instrument care poate fi folosit alternativ ca voltmetru sau ca ampermetru Cf fr voltamperemètre Sursa: NODEX 901 VOLTMETRU - Instrument electric folosit pentru masurarea tensiunii electrice si a tensiunii electromotoare, cu indicatiile scalei exprimate direct în volti sau în multiplii sau submultiplii voltului ? Voltmetru electronic = aparat electronic pentru masurarea tensiunii electrice Cf fr voltmètre Sursa: DEX '98 VOLTMETRU - Instrument de masura a diferentelor de potential electric în volti ? Voltmetru electronic = aparat electronic pentru masurarea tensiunii electrice Cf fr voltmètre, cf fr volt - volt, gr metron - masura Sursa: DN VOLTMETRU - Instrument pentru masurarea tensiunii electrice sau electromotoare în volti Cf fr voltmètre Sursa: MDN VOLTMETRU - Instrument folosit pentru masurarea tensiunii electrice între doua puncte ale unui circuit Cf fr voltmètre Sursa: NODEX 902 VOLUMETRU - Instrument electric pentru controlul nivelului semnalului audio într-o cale de transmisie Cf fr volumètre Sursa: DEX '98 VOLUMETRU - Instrument pentru masurarea volumului în transmisiunile prin electrocomunicatii Cf fr volumètre Sursa: DN VOLUMETRU - Instrument pentru masurarea volumului în transmisiunile prin electrocomunicatii Cf fr volumètre Sursa: MDN 903 VOTOMETRU - Masina pentru numaratoarea automata a buletinelor de vot Cf engl votometer Sursa: MDN 904 VUMETRU - Aparat folosit pentru controlul modulatiei în sisteme de înregistrare, redare si transmitere a semnalelor audio Cf fr vumètre Sursa: DEX '98 VUMETRU - Volumetru folosit la reglarea volumului în telefonie si în radiofonie Cf fr vumètre Sursa: DN VUMETRU - Instrument electronic pentru masurarea volumului semnalelor electrice de audiofrecventa Cf fr vumètre Sursa; MDN W 905 WATTMETRU - Instrument electric de masura folosit pentru masurarea (în wati a) puterii electromagnetice dintr-un circuit electric Cf fr wattmètre Sursa: DEX '98 WATTMETRU - Instrument de masura a puterii electromagnetice dintr-un circuit electric Cf fr wattmètre, cf fr watt, gr metron - masura Sursa: DN WATTMETRU - Instrument pentru masurarea puterii electromagnetice dintr-un circuit electric Cf fr wattmètre Sursa: MDN WATTMETRU - Instrument folosit pentru masurarea puterii electrice în wati Cf fr watthmètre Sursa: NODEX 906 WATTORMETRU - Contor pentru masurarea în wattore a energiei electromagnetice care trece printr-un circuit Cf fr watt-heuremètre Sursa: DEX '98 WATTORMETRU - Contor pentru masurarea în wati a energiei electrice care trece printr-un circuit Dupa fr wattheuremètre Sursa: DN WATTORMETRU - Contor pentru masurarea în wati a energiei electrice care trece printr-un circuit Dupa fr watt-heuremètre Sursa: MDN WATTORMETRU - Contor pentru masurarea în wati a energiei electrice care trece printr-un circuit Cf fr wattheuremètre Sursa: NODEX 907 WEBERMETRU - Instrument folosit pentru masurarea variatiei fluxului magnetic Cf germ Webermeter Sursa: DEX '98 WEBERMETRU - Fluxometru Cf germ Webermeter Sursa: DN WEBERMETRU - Instrument pentru masurarea variatiei fluxului magnetic Cf germ Webermeter Sursa: MDN X 908 XILOMETRU - Instrument pentru masurarea cubajului lemnelor Cf fr xylomètre Sursa: DN XILOMETRU - Instrument pentru masurarea cubajului lemnelor Cf fr xylomètre Sursa: MDN Y Z 909 ZAHARIMETRU - Instrument folosit pentru determinarea concentratiei unei solutii de zaharoza, utilizat în special în industria zaharului Cf fr saccharimètre Sursa: DEX '98 ZAHARIMETRU - Polarimetru folosit pentru determinarea concentratiei solutiilor de zahar Cf fr saccharimètre Sursa: DN ZAHARIMETRU - Areometru folosit în zaharimetrie Cf fr saccharimètre Sursa: MDN 910 ZAHAROMETRU - Instrument folosit pentru determinarea concentratiei solutiilor de zahar prin masurarea densitatii lor Cf fr saccharomètre Sursa: DEX '98 ZAHAROMETRU - Areometru folosit pentru determinarea densitatii solutiilor de zahar Cf fr saccharomètre Sursa: DN 911 ZOOMETRU - Instrument folosit pentru masurarea dimensiunilor corporale animale Cf fr zoomètre Sursa: DEX '98 ZOOMETRU - Instrument folosit pentru masuratori la animale Cf it zoometro Sursa: DN ZOOMETRU - Instrument folosit în zoometrie Cf fr zoomètre Sursa: MDN ZOOMETRU - Instrument folosit pentru masurarea corpului unui animal Cf fr zoomètre Sursa: NODEX -SCOP -SCOP - Element secund de compunere savanta cu sensul "(persoana, aparat) care examineaza", "care observa, priveste" Cf fr -scope, it -scopo, cf gr skopein - a privi Sursa: DN -SCOP, -SCOPIE - "Examinare", "explorare", "imagine" Cf fr scope, -scopie, cf gr skopos, skopia Sursa: MDN A 912 ABDOMENOSCOP - Instrument pentru examinarea cavitatii si a organelor abdominale; peritoneoscop Cf fr abdomenoscope Sursa: DN 913 ABDOMINOSCOP - Instrument în abdominoscopie; peritoneoscop Cf fr abdominoscope Sursa: MDN 914 ABEROSCOP - Instrument care serveste la observarea defectului de distorsiune pe care îl prezinta un ochi anormal Cf fr aberroscope Sursa: DEX '98 ABEROSCOP - Instrument care serveste la observarea defectului de distorsiune pe care îl prezinta un ochi anormal Cf engl aberroscope Sursa: DN ABEROSCOP - Instrument pentru observarea defectului de distorsiune a unui ochi normal Cf fr Aberroscope Sursa: MDN 915 AEROBIOSCOP - Aparat pentru determinarea gradului de poluare a aerului Cf engl aerobioscope Sursa: MDN 916 AEROCISTOSCOP - Instrument în aerocistoscopie Cf engl aerocystoscope Sursa: MDN 917 AEROSCOP - Aparat cu care se colecteaza praful din aer pentru a putea fi examinat la microscop Cf fr aéroscope Sursa: DEX '98 AEROSCOP - Aparat cu care se colecteaza praful din aer pentru a putea fi supus unui examen microscopic Cf fr aéroscope, cf gr aer - aer, skopein - a privi Sursa: DN AEROSCOP - Aparat cu probe de aer, supuse unui examen microbiologic Cf fr aéroscope Sursa: MDN AEROSCOP - Aparat cu care se colecteaza praful din aer pentru a fi examinat la microscop Cf fr aéroscope Sursa: NODEX 918 AGLUTINOSCOP - Aparat pentru observarea aglutinarii bacteriilor sau a unor componenti celulari, sub influenta aglutininei din serul sangvin Cf engl agglutinoscope Sursa: MDN 919 Alcooloscóp - s n Sursa: DOR 920 ALCOOLSCOP - Instrument pentru determinarea alcoolemiei Cf alcool (dupa bronhoscop, stetoscop etc ) Sursa: DEX '98 ALCOOLSCOP - Instrument pentru determinarea alcoolemiei Cf alcool + -scop Sursa: MDN 921 AMBLIOSCOP - Aparat pentru corectarea unui ochi ambliop Cf engl amblyoscope Sursa: MDN 922 AMETROSCOP - Instrument medical pentru determinarea gradului de ametropie Cf ametro /pie/ + -scop Sursa: MDN 923 ANEMOSCOP - Instrument care indica directia vântului; girueta Cf fr anémoscope Sursa: DEX '98 ANEMOSCOP - Instrument indicator al directiei vântului Cf fr anémoscope, cf gr anemos - vânt, skopein - a privi Sursa: DN ANEMOSCOP - Girueta Cf fr anémoscope Sursa: MDN ANEMOSCOP - Instrument care indica directia vântului Cf fr anémoscope Sursa: NODEX ANEMOSCOP - Girueta Sursa: Sinonime 924 ANGIOSCOP - Aparat folosit în angioscopie Cf fr angioscope Sursa: MDN 925 ANOMALOSCOP - Aparat pentru masurarea defectelor de sensibilitate cromatica Cf engl anomaloscope Sursa: MDN 926 ANUSCOP - Instrument metalic în forma de tub, folosit în examinarea anusului Cf fr anuscope Sursa: DN ANUSCOP - Instrument în forma de tub, folosit în anuscopie Cf fr anuscope Sursa: MDN 927 ARHIEPISCOP - Episcop superior celorlalti episcopi; mitropolit Din sl arhiepiscopu Sursa DEX `98 ARHIEPISCOP - (Folosit si ca titlu pe lânga numele respectiv) Episcop superior Cf sl arhiepiskopu Sursa: NODEX 928 ARTROSCOP - Instrument optic folosit în artroscopie Cf engl arthroscope Sursa: MDN 929 ASTROSCOP - Telescop astronomic folosit pentru examinarea sumara a miscarii astrilor dintr-o anumita zona Cf fr astroscope Sursa: DEX '98 ASTROSCOP - Telescop astronomic folosit pentru examinarea sumara a boltii ceresti Cf fr astroscope, cf gr astron - astru, skopein - a privi Sursa: DN ASTROSCOP - Telescop astronomic pentru examinarea sumara a boltii ceresti Cf fr astroscope Sursa: MDN ASTROSCOP - Telescop astronomic folosit pentru cercetarea partiala a miscarii astrilor dintr-o anumita zona Cf fr astroscope Sursa: NODEX B 930 BARIGIROSCOP - Instrument giroscopic pentru punerea în evidenta a rotatiei Pamântului Cf fr , engl barygyroscope Sursa: MDN 931 BAROSCOP - Aparat în forma de balanta, cu ajutorul caruia se demonstreaza existenta presiunii atmosferice si aplicarea principiului lui Arhimede la gaze Cf fr baroscope Sursa: DEX '98 BAROSCOP - Instrument folosit pentru a demonstra existenta presiunii atmosferice Cf fr baroscope, cf gr baros - greutate, skopein - a privi Sursa: DN BAROSCOP - Balanta folosita pentru a demonstra existenta presiunii atmosferice Cf fr baroscope Sursa: MDN BAROSCOP - Instrument folosit pentru detectarea si masurarea presiunii atmosferice Cf fr baroscope Sursa: NODEX 932 BENTOSCOP - Aparat de scufundare, sferic, atasat printr-un cablu de o nava de cercetari Cf bentos + -scop Sursa: MDN, 933 BETONOSCOP - Aparat pentru determinarea calitatii betonului Cf fr bétonoscope Sursa: MDN 934 BIOMICROSCOP - Microscop folosit în biomicroscopie Cf fr biomicroscope Sursa: DN BIOMICROSCOP - Microscop în biomicroscopie Cf fr biomicroscope Sursa: MDN 935 BIOSCOP - Aparat folosit în bioscopie Cf engl bioscope Sursa: MDN 936 BRONHOSCOP - Instrument medical care serveste la efectuarea unei bronhoscopii Cf fr bronchoscope Sursa: DEX '98 BRONHOSCOP - Tub prevazut cu un sistem optic, folosit în bronhoscopie Cf fr bronchoscope Sursa: DN BRONHOSCOP - Aparat optic, folosit în bronhoscopie Cf fr bronchoscope Sursa: MDN BRONHOSCOP - Instrument medical care serveste la examinarea bronhiilor Cf fr bronchoscope Sursa: NODEX C 937 CALEIDOSCOP - Aparat optic format dintr-un cilindru opac în interiorul caruia se gasesc mai multe oglinzi, dispuse astfel încât mici piese viu colorate, aflate la capatul opus celui prin care se priveste, sa formeze, prin rotirea cilindrului, diferite imagini simetrice ? Rubrica într-o publicatie periodica, emisiune la radio sau la televiziune etc cu un continut extrem de variat Din fr kaléidoscope Sursa: DEX `98 CALEIDOSCOP - 1 Cilindru opac în lungimea caruia sunt dispuse mai multe oglinzi, astfel încât mici obiecte colorate, puse în interior, formeaza o infinitate de desene simetrice 2 Opera, rubrica care cuprinde cele mai variate aspecte, teme, subiecte Cf fr kaléidoscope, cf gr kalos - frumos, eidos - imagine, skopein - a vedea Sursa: DN CALEIDOSCOP - 1 Cilindru opac în care sunt dispuse mai multe oglinzi, astfel încât mici obiecte colorate, în interior, formeaza o infinitate de desene simetrice 2 Opera, rubrica care cuprinde cele mai variate aspecte, teme, subiecte Cf fr kaléidoscope Sursa: MDN CALEIDOSCOP - 1 Dispozitiv optic constând dintr-un tub cilindric opac, înzestrat cu mai multe fragmente de oglinzi, care, prin rotire, produce o infinitate de combinatii de imagini multicolore (folosit ca jucarie) 2 Succesiune rapida de senzatii sau de impresii vii si variate; amestec de senzatii si impresii disparate 3 Rubrica în presa periodica sau în programul emisiunilor de radio si televiziune cuprinzând informatii extrem de variate Cf fr caléidoscope Sursa: NODEX 938 CAPILAROSCOP - Aparat folosit în capilaroscopie Cf fr capillaroscope Sursa: MDN 939 CARDIOSCOP - Aparat cu care se examineaza contractiile inimii Cf fr cardioscope Sursa: DEX '98 CARDIOSCOP - Aparat folosit în cardioscopie Cf fr cardioscope Sursa: DN CARDIOSCOP - Aparat folosit în cardioscopie Cf fr cardioscope Sursa: MDN CARDIOSCOP - Aparat cu care se examineaza activitatea inimii Cf fr cardioscope Sursa: NODEX 940 CATOSCOP - Tub de raze catodice în receptoarele de televiziune Cf fr cathoscope Sursa: MDN, 941 CAVERNOSCOP - Instrument folosit în cavernoscopie Cf fr cavernoscope Sursa: MDN 942 CEFALOSCOP - Aparat pentru efectuarea cefaloscopiei Cf fr céphaloscope Sursa: NODEX 943 CELIOSCOP - Instrument optic folosit în celioscopie Cf fr coelioscope Sursa: MDN 944 CHEIROSCOP - Aparat pentru reducerea vitezei binoculare si a capacitatii de fuziune Cf fr chéiroscope Sursa: MDN 945 CHERATOSCOP - Astigmometru Cf fr kératoscope Sursa: DEX '98 CHERATOSCOP - Aparat pentru observarea astigmatismului vizual Cf fr kératoscope Sursa: DN CHERATOSCOP - Aparat pentru observarea astigmatismului vizual Cf fr kératoscope Sursa: MDN CHERATOSCOP - Aparat pentru masurarea astigmatismului vizual Cf fr kératoscope Sursa: NODEX 946 CICLOSCOP - Aparat pentru masurarea câmpului vizual Cf engl cycloscope Sursa: MDN 947 Cimoscop - s n Sursa: DOR 948 CINEMASCOP - Procedeu de proiectie a filmelor cinematografice pe un ecran lat, care mareste în mod apreciabil câmpul vizual al spectatorului; film realizat prin acest procedeu Din fr cinémascope Sursa: DEX `98 CINEMASCOP - Procedeu cinematografic care permite proiectarea filmelor pe un ecran lat, la care unghiul vizual este mai mare decât cel obisnuit Cf fr cinémascope, cf gr kinema - miscare, skopein - a privi Sursa: DN CINEMASCOP - Sistem care permite proiectarea filmelor pe un ecran lat, pentru obtinerea unui câmp vizual marit Cf fr cinémascope Sursa: MDN CINEMASCOP - 1 Procedeu de proiectie a filmelor pe un ecran lat 2) Film realizat prin acest procedeu Cf fr cinémascope Sursa: NODEX 949 CINESCOP - Tub catodic folosit pentru redarea imaginilor de televiziune Din fr cinescope Sursa: DEX `98 CINESCOP - Tub catodic utilizat ca receptor al imaginii într-un aparat de televiziune Cf fr kinescope, cf gr kinesis - miscare, skopein - a privi Sursa: DN CINESCOP - Tub catodic pentru receptarea si redarea imaginilor în televiziune Cf fr kinescope, germ Kineskop, rus kineskop Sursa: MDN CINESCOP - Tub electronic cu ajutorul caruia se realizeaza imaginile televizate Cf fr cinéscope Sursa: NODEX 950 CISTOSCOP - Aparat format dintr-un tub metalic prevazut la unul dintre capete cu un bec electric, iar la celalalt cu un dispozitiv optic, întrebuintat la cistoscopie Cf fr cystoscope Sursa: DEX '98 CISTOSCOP - Instrument prevazut cu un dispozitiv optic, care permite examinarea interiorului vezicii urinare Cf fr cystoscope, cf gr kystis - vezica, skopein - a examina Sursa: DN CISTOSCOP - Instrument folosit în cistoscopie Cf fr cystoscope Sursa MDN CISTOSCOP - Aparat pentru examinarea cavitatii vezicii urinare Cf fr cystoscope Sursa: NODEX 951 COLEDOCOSCOP - Aparat optic folosit în coledocoscopie Cf fr cholédochoscope Sursa: MDN 952 COLONOSCOP - Endoscop folosit în colonoscopie Cf fr côlonoscope Sursa: MDN 953 COLPOSCOP - Aparat cu ajutorul caruia se face colposcopia Cf fr colposcope Sursa: DEX '98 COLPOSCOP - Instrument optic folosit în colposcopie Cf germ Kolposcop Sursa: DN COLPOSCOP - Instrument optic folosit în colposcopie Cf fr colposcope Sursa: MDN 954 CONOSCOP - Aparat folosit în conoscopie Cf fr conoscope Sursa: DN CONOSCOP - Aparat folosit în conoscopie Cf fr conoscope Sursa: MDN 955 COREOSCOP - Instrument medical pentru examenul pupilei Cf fr coréoscope Sursa: MDN 956 CRIOSCOP - Aparat pentru determinarea greutatii moleculare a unei substante Cf fr cryoscope Sursa: DEX '98 CRIOSCOP - Criometru Cf fr cryoscope Sursa: DN CRIOSCOP - Criometru Cf fr cryoscope Sursa: MDN 957 CRIPTOSCOP - Vizor pentru examene radioscopice în camere luminate Cf fr cryptoscope Sursa: DN CRIPTOSCOP - Vizor pentru examene radioscopice în camere luminate Cf fr cryptoscope Sursa: MDN 958 CROMOSCOP - 1 Aparat optic folosit pentru reproducerea în culori a cliseelor 2 Cinescop întrebuintat pentru transmisiunile de televiziune în culori Din fr chromoscope Sursa: DEX `98 CROMOSCOP - 1 Aparat optic pentru reproducerea în culori a cliseelor ortocromatice 2 Cinescop folosit în transmisiunile de televiziune în culori Cf fr chromoscope, cf gr chroma - culoare, skopein - a privi Sursa: DN CROMOSCOP - 1 Aparat optic pentru reproducerea în culori a cliseelor ortocromatice 2 Cinescop folosit la transmisiunile de televiziune în culori Cf fr chromoscope Sursa: MDN 959 CRONOSCOP - Instrument pentru masurarea unui scurt interval de timp, folosit în laboratoarele de fizica, de fiziologie etc Cf fr chronoscope Sursa: DEX '98 CRONOSCOP - Instrument pentru masurarea unui scurt interval de timp, folosit în laboratoarele de fizica, de fiziologie etc Cf fr chronoscope, cf gr chronos - timp, skopein - a privi Sursa: DN CRONOSCOP - Instrument pentru masurarea unui scurt interval de timp Cf fr chronoscope Sursa: MDN CRONOSCOP - Instrument pentru masurarea unui interval scurt de timp Cf fr chronoscope Sursa: NODEX D 960 DACTILOSCOP - Specialist în dactiloscopie Cf germ Daktiloskop Sursa: MDN 961 DEFECTOSCOP - Aparat folosit în defectoscopie, cu ajutorul caruia se examineaza piesele metalice pentru a descoperi defectele din material Cf fr défectoscope Sursa: DEX '98 DEFECTOSCOP - Aparat pentru descoperirea defectelor din material ale pieselor metalice Cf fr défectoscope Sursa: DN DEFECTOSCOP - Aparat folosit în defectoscopie Cf fr défectoscope Sursa: MDN DEFECTOSCOP - Aparat pentru examinarea pieselor metalice si a unor materiale în vederea detectarii unor eventuale defecte Cf fr défectoscope Sursa: NODEX 962 DIAFANOSCOP - Aparat folosit în diafanoscopie ? Aparat pentru identificarea semintelor seci pe baza transparentei lor Cf fr diaphanoscope Sursa: DN DIAFANOSCOP - 1 Aparat folosit în diafanoscopie 2 Aparat pentru identificarea semintelor seci, pe baza transparentei lor Cf fr diaphanoscope Sursa: MDN 963 DIASCOP - Aparat care serveste la proiectia diapozitivelor Din fr diascope Cf germ Diaskop, rus diaskop Sursa: DEX `98 DIASCOP - Aparat cu proiectie prin transparenta a diapozitivelor Cf fr diascope, cf gr dia - prin, skopein - a examina Sursa: DN DIASCOP - Aparat pentru proiectia diapozitivelor Cf fr diascope sursa: MDN DIASCOP - Aparat pentru proiectia diapozitivelor Cf fr diascop Sursa: NODEX 964 DICROSCOP - Instrument pentru punerea în evidenta a dicroismului mineralelor Cf germ Dichroskop Sursa: MDN 965 DIPLOSCOP - Aparat pentru examinarea si tratarea strabismului Cf fr diploscope Sursa: MDN 966 DUROSCOP - Aparat care serveste la masurarea duritatii unui metal Cf fr duroscope Sursa: DEX '98 DUROSCOP - Aparat pentru masurarea duritatii metalelor Cf fr duroscope Sursa: DN DUROSCOP - Aparat pentru controlul duritatii metalelor Cf fr duroscope Sursa: MDN DUROSCOP - Aparat pentru masurarea duritatii metalelor Cf fr duroscope Sursa: NODEX E 967 EBULIOSCOP - Ebuliometru Cf fr ébullioscope Sursa: DEX '98 EBULIOSCOP - Ebuliometru Cf fr ébullioscope, cf lat ebullire - a fierbe, gr skopein - a examina Sursa: DN EBULIOSCOP - Ebuliometru Cf fr ébullioscope Sursa: DN EBULIOSCOP - Ebuliometru Sursa: Sinonime 968 ECOSCOP - Aparat care, utilizând ultrasunetele, vizualizeaza pe un ecran capul copilului înainte de nastere Cf fr échoscope Sursa: DEX '98 ECOSCOP - Aparat care, cu ajutorul ultrasunetelor, vizualizeaza pe un ecran capul copilului înca înainte de a se naste Cf fr échoscope Sursa: MDN 969 Elascop - s n Sursa: DOR 970 ELECTROCARDIOSCOP - Aparat care permite proiectarea electrocardiogramei pe un ecran Cf fr électrocardioscope Sursa: DEX '98 ELECTROCARDIOSCOP - Aparat care permite proiectarea pe un ecran a electrocardiogramei Cf fr électrocardioscope Sursa: DN ELECTROCARDIOSCOP - Aparat pentru electrocardioscofie Cf fr électrocardioscope sursa: MDN 971 ELECTROSCOP - Aparat care serveste la punerea în evidenta a starii de electrizare a unui corp si a felului sarcinii electrice a unui corp Cf fr électroscope Sursa: DEX '98 ELECTROSCOP - Instrument cu care se detecteaza prezenta electricitatii într-un corp Cf fr électroscope, cf fr électro-, gr skopein - a examina Sursa: DN ELECTROSCOP - Instrument cu care se pun în evidenta prezenta si felul sarcinilor electrice ale unui corp Cf fr électroscope Sursa: MDN ELECTROSCOP - Instrument pentru detectarea electrizarii unui corp si aprecierea aproximativa a gradului de electrizare Cf fr électroscope Sursa: NODEX 972 ENCEFALOSCOP - Aparat pentru examinarea interiorului cutiei craniene Cf fr encéphaloscope, cf gr enkephalos - creier, skopein - a privi Sursa: DN ENCEFALOSCOP - Aparat folosit în encefaloscopie Cf fr encéphaloscope Sursa: MDN 973 ENDODIASCOP - Tub de raze roentgen, folosit pentru efectuarea de radiografii interne prin introducerea într-o cavitate a corpului Cf fr endodiascope Sursa: DN ENDODIASCOP - Tub de raze röntgen pentru efectuarea de radiografii interne, prin introducerea sa într-o cavitate a corpului Cf fr endodiascope Sursa: MDN 974 ENDOSCOP - Aparat cu care se face endoscopia Cf fr endoscope Sursa: DEX '98 ENDOSCOP - Instrument pentru cercetarea cavitatilor interne Cf fr endoscope Sursa: DN ENDOSCOP - Aparat folosit în endoscopie Cf fr endoscope Sursa: MDN ENDOSCOP - Aparat pentru cercetarea cavitatii organelor interne Cf fr endoscope, germ Endoskop Sursa: NODEX 975 ENDOSTETOSCOP - Stetoscop pentru ascultarea inimii prin esofag Cf fr endostéthoscope Sursa: DN ENDOSTETOSCOP - Stetoscop pentru ascultarea inimii prin esofag Cf fr endostéthoscope Sursa: MDN 976 ENTEROSCOP - Instrument constând dintr-un tub drept cu oglinda si dispozitiv de iluminat, folosit în enteroscopie Cf fr entéroscope Sursa: DN ENTEROSCOP - Instrument dintr-un tub drept cu oglinda si dispozitiv de iluminat, în enteroscopie Cf fr entéroscope Sursa: MDN 977 ENTOSCOP - Aparat folosit în entoscopie Cf fr entoscope Sursa: MDN 978 EPIDIASCOP - Aparat de proiectie care poate functiona atât ca diascop, cât si ca episcop Din fr épidiascope Sursa: DEX `98 EPIDIASCOP - Aparat care serveste la proiectia prin transparenta a unui diapozitiv (diascop) sau la proiectia în lumina reflectata a unei figuri luminate Sursa: DN EPIDIASCOP - Aparat pentru proiectare, ca diascop si ca episcop Cf fr épidiascope Sursa: MDN EPIDIASCOP - Aparat optic pentru proiectarea pe un ecran a imaginilor marite (diafilme, fotografii etc ) Cf fr épidiascope Sursa: NODEX 979 EPISCOP - Dispozitiv optic folosit la tancuri, care permite cercetarea câmpului prin ferestrele de observare - Din germ Episkop Sursa: DEX '98 EPISCOP - Grad înalt în ierarhia bisericeasca crestina, imediat inferior mitropolitului sau arhiepiscopului; persoana care are acest grad (si conduce o eparhie) Din ngr epískopos, lat episcopus Sursa: DEX `98 EPISCOP - Aparat de proiectie a obiectelor opace prin reflexie ? Dispozitiv optic folosit la tancuri, care permite cercetarea câmpului prin ferestrele de observare Cf germ Episkop, fr épiscope, cf gr epi - deasupra, skopein - a privi Sursa: DN EPISCOP - 1 Aparat de proiectie prin reflexie a obiectelor opace 2 Dispozitiv optic cu oglinzi, la tancuri, care permite cercetarea câmpului prin ferestrele de observare Cf germ Episkop, fr épiscope Sursa: MDN EPISCOP - 1 Aparat optic pentru proiectarea pe un ecran a obiectelor opace 2 Dispozitiv optic folosit la tancuri pentru a face observari în câmpul de lupta Cf germ Episkop Sursa: NODEX 980 ESOFAGOSCOP - Tub special pentru examenul endoscopic al esofagului Cf fr oesophagoscope Sursa: DN ESOFAGOSCOP - Aparat folosit în esofagoscopie Cf fr oesophagoscope Sursa: MDN F 981 FACOSCOP - Instrument pentru masurarea capacitatii de adaptare a cristalinului Cf gr phakos - lentila, skopein - a privi Sursa: DN FACOSCOP - Instrument medical pentru masurarea capacitatii de adaptare a cristalinului Cf fr phacoscope Sursa: MDN 982 FARINGOSCOP - Instrument cu ajutorul caruia se examineaza faringele Cf fr pharyngoscope Sursa: DEX '98 FARINGOSCOP - Instrument prevazut cu o oglinda, cu ajutorul caruia se studiaza faringele Cf fr pharyngoscope, cf gr pharynx - faringe, skopein - a privi Sursa: DN FARINGOSCOP - Instrument folosit în faringoscopie Cf fr pharyngoscope Sursa: MDN FARINGOSCOP - Instrument medical pentru examinarea faringelui Cf fr pharyngoscope Sursa: NODEX 983 FIBROSCOP - Instrument pentru studierea cavitatilor interne Cf fr fibroscope Sursa: DEX '98 FIBROSCOP - Endoscop din fibre optice, care permite explorarea cavitatilor profunde ale organismului Cf fr fibroscope Sursa: MDN 984 FILIGRANOSCOP - Baie mica de sticla în care se umezesc timbrele pentru a le studia filigranul Din fr filigranoscope Sursa: DEX `98 FILIGRANOSCOP - Baie mica de sticla în care se umezeste în benzina o marca postala pentru a putea studia filigranul cu ochiul liber Cf fr filigranoscope Sursa: DN FILIGRANOSCOP - 1 Baie mica de sticla sau de ceramica în care se umezeste în neofalina o marca postala pentru a putea studia filigranul cu ochiul liber 2 Dispozitiv optic cu filtre colorate pentru identificarea filigranelor Cf fr filigranoscope Sursa: MDN 985 FLUOROSCOP - Aparat folosit pentru determinarea vizuala a intensitatii fluorescentei ? Ecran fluorescent care transforma radiatiile invizibile în radiatii vizibile Cf fr fluoroscope Sursa: DEX '98 FLUOROSCOP - Aparat folosit în fluoroscopie ? Ecran fluorescent care transforma radiatiile invizibile în radiatii vizibile Cf fr fluoroscope Sursa: DN FLUOROSCOP - 1 Instrument folosit în fluoroscopie 2 Ecran radioscopic într-o camera obscura portativa, pentru observarea substantelor fluorescente Cf fr fluoroscope Sursa: MDN 986 FONENDOSCOP - Instrument de consultatie, format dintr-o camera de rezonanta care amplifica sunetele; stetoscop Cf fr phonendoscope Sursa: DN FONENDOSCOP - Stetoscop Cf fr phonendoscope Sursa: MDN 987 FONOSCOP - Instrument medical folosit în fonoscopie Cf engl phonoscope Sursa: MDN 988 FOSFOROSCOP - Instrument pentru masurarea duratei de emisie a luminii prin fosforescenta Cf fr phosphoroscope Sursa: DEX '98 FOSFOROSCOP - Instrument cu care se determina durata de emisiune a luminii de catre o substanta fosforescenta Cf fr phosphoroscope Sursa: DN FOSFOROSCOP - Instrument pentru determinarea duratei de emisiune a luminii de catre o substanta fosforescenta Cf fr phosphoroscope Sursa: MDN FOSFOROSCOP - Instrument pentru determinarea duratei de fosforescenta a unui corp Cf fr phosphoroscope Sursa: NODEX 989 FOTOSTETOSCOP - Instrument medical bazat pe transformarea sunetelor în impulsuri luminoase, pentru analiza zgomotelor cordului fetal Cf foto- + stetoscop Sursa: MDN G 990 GALVANOSCOP - Instrument cu care se constata prezenta într-un circuit a unui curent continuu slab, precum si sensul lui Cf fr galvanoscope Sursa: DEX '98 GALVANOSCOP - Galvanometru Cf fr galvanoscope Sursa: DN GALVANOSCOP - Instrument pentru indicarea prezentei unui curent electric într-un circuit Cf fr galvanoscope Sursa: MDN GALVANOSCOP - Aparat care indica prezenta unui circuit electric slab (fara a-i masura intensitatea) Cf fr galvanoscope Sursa: NODEX 991 GAMASCOP - Aparat detector de raze gama Cf fr gammascope Sursa: MDN 992 GASTROSCOP - Aparat medical care serveste la gastroscopie Cf fr gastroscope Sursa: DEX '98 GASTROSCOP - Instrument pentru examinarea interiorului stomacului Cf fr gastroscope Sursa: DN GASTROSCOP - Aparat folosit în gastroscopie Cf fr gastroscope Sursa: MDN GASTROSCOP - Aparat pentru examinarea vizuala a interiorului stomacului (fiind introdus în el prin esofag) Cf fr gastroscope Sursa: NODEX 993 GAZOSCOP - Aparat pentru detectarea prezentei gazelor inflamabile în galeriile subterane din mine Cf fr gazoscope Sursa: DEX '98 GAZOSCOP - Aparat pentru detectarea prezentei gazelor inflamabile în galeriile subterane din mine Cf fr gazoscope Sursa: DN GAZOSCOP - Aparat pentru detectarea prezentei gazelor inflamabile în galeriile subterane din mine Cf fr gazoscope Sursa: MDN GAZOSCOP - Aparat pentru detectarea gazelor inflamabile în galeriile subterane din mine Cf fr gazoscope Sursa: NODEX 994 GIROSCOP - 1 Aparat care, antrenat de o miscare de rotatie în jurul uneia dintre axe, se poate astfel deplasa încât sa nu modifice directia axei sale de rotatie 2 Dispozitiv care asigura stabilitatea si orientarea în spatiu a unui avion, a unui submarin etc Cf fr gyroscope Sursa: DEX '98 GIROSCOP - Aparat constituit dintr-o roata care se poate misca rapid în jurul axei sale, astfel încât planul ei de rotatie ramâne fix în spatiu Cf fr gyroscope, cf gr gyros - cerc, skopein - a privi Sursa: DN GIROSCOP - Dispozitiv dintr-un disc care se roteste în jurul axei sale, mentinându-si planul de rotatie, pentru orientarea în spatiu a avioanelor, a submarinelor etc Cf fr gyroscope Sursa: MDN GIROSCOP - Disc rotitor greu, care poate lua orice orientare în spatiu, fiind sustinut de câteva cadre cardanice succesive, folosit la avioane si la submarine pentru indicarea directiei de deplasare Cf fr gyroscope Sursa: NODEX 995 GONIOSCOP - Instrument folosit în gonioscopie Cf engl gonioscope Sursa: MDN 996 GRIZUSCOP - Aparat care arata daca procentul de metan din atmosfera unei exploatari subterane a atins limita periculoasa Cf fr grisouscope Sursa: DEX '98 GRIZUSCOP - Aparat care arata daca procentul de grizu din atmosfera unei exploatari subterane a atins limita periculoasa Cf fr grisou - grizu, gr skopein - a privi] Sursa: DN GRIZUSCOP - Aparat care arata daca procentul de grizu din atmosfera unei exploatari subterane a atins limita periculoasa Cf fr grisouscope Sursa: MDN H 997 HELIOSCOP - Aparat sau dispozitiv optic care se ataseaza la o luneta pentru a proteja vederea în timpul observarii soarelui Cf fr hélioscope Sursa: DEX '98 HELIOSCOP - Dispozitiv optic care se adapteaza la o luneta pentru observarea Soarelui Cf fr hélioscope, cf gr helios - soare, skopein - a privi Sursa: DN HELIOSCOP - Dispozitiv optic care se ataseaza la o luneta pentru observarea Soarelui Cf fr hélioscope Sursa: MDN HELIOSCOP - Telescop special pentru observarea vizuala a suprafetei Soarelui Cf fr hélioscope Sursa: NODEX 998 HEMATOSCOP - Instrument folosit pentru dozarea hemoglobinei în sânge Cf fr hématoscope Sursa: DEX '98 HEMATOSCOP - Instrument pentru determinarea hemoglobinei în sânge Cf fr hématoscope Sursa: DN HEMATOSCOP - Instrument pentru determinarea numarului de elemente figurate ale sângelui Cf fr hématoscope Sursa: MDN HEMATOSCOP - Aparat pentru determinarea cantitatii de hemoglobina în sânge; hemoglobinometru Cf fr hématoscope Sursa: NODEX 999 HIDROSCOP - Periscop subacvatic Cf engl hydroscope Sursa: MDN 1000 HIGROSCOP - Instrument folosit pentru studierea variatiei umiditatii aerului atmosferic Cf fr hygroscope Sursa: DEX '98 HIGROSCOP - Higrometru care arata variatiile de umiditate ale aerului din atmosfera Cf fr hygroscope, cf gr hygros - umed, skopein - a cerceta Sursa: DN HIGROSCOP - Aparat pentru indicarea aproximativa a umiditatii aerului Cf fr hygroscope Sursa: MDN HIGROSCOP - Aparat pentru observarea variatiilor umiditatii aerului Cf fr hygroscope Sursa: NODEX 1001 HISTEROSCOP - Instrument optic folosit în histeroscopie Cf fr hystéroscope Sursa: MDN 1002 HOROSCOP - Reprezentare grafica a pozitiei stelelor, cu care astrologii prezic soarta cuiva, în raport cu data nasterii sale Din fr horoscope Sursa: VEX `09 HOROSCOP - Prezicere astrologica a destinului dupa pozitia stelelor la nasterea cuiva; prezicere Cf fr horoscope, lat horoscopus < gr horoskopos Sursa: DN HOROSCOP - 1 Tabel sinoptic cu pozitia astrilor în momentul nasterii unui copil, pe baza caruia astrologii prezic viitorul acestuia 2 Prezicere astrologica a destinului 3 Rubrica în unele publicatii continând preziceri pentru cei nascuti în fiecare dintre cele 12 zodii Cf fr horoscope, lat horoscopus, gr horoskopos Sursa: MDN HOROSCOP - Desen reprezentând pozitia astrilor, dupa care se pretinde ca s-ar prezice soarta omului (în functie de ziua de nastere a acestuia) Cf fr horoscope Sursa: NODEX HOROSCOP - Rojdanic, zodiac Sursa: Sinonime I 1003 ICONOSCOP - Tub electronic care are un ecran fotosensibil si este folosit pentru transmiterea imaginilor în televiziune Din fr iconoscope Sursa: DEX `98 ICONOSCOP - Tub electronic cu un ecran fotosensibil, cu ajutorul caruia se transmit imaginile posturilor de televiziune Cf fr iconoscope, cf gr eikon - imagine, skopein - a privi Sursa: DN ICONOSCOP - Tub electronic cu un ecran fotosensibil pentru transmiterea imaginilor în televiziune Cf fr iconoscope Sursa: MDN ICONOSCOP - Tub electronic folosit în televiziune la realizarea imaginilor Cf fr iconoscope Sursa: NODEX 1004 IRIDOSCOP - Instrument folosit pentru examinarea irisului Cf fr iridoscope Sursa: DEX '98 IRIDOSCOP - Instrument folosit pentru examinarea irisului Cf fr iridoscope Sursa: DN IRIDOSCOP - Instrument folosit în iridoscopie Cf fr iridoscope Sursa: MDN 1005 ISOSCOP - Tub electronic asemanator cu orticonul, având în loc de condensator un dispozitiv generator de câmp electric si în care fasciculul de electroni este modulat Cf germ Isoskop Sursa: DN ISOSCOP - Tub electronic, ca orticonul, având în loc de condensator un dispozitiv generator de câmp electric si în care fasciculul de electroni este modulat Cf germ Isoskop Sursa: MDN 1006 IZOSCOP - Tub electronic în care condensatorul orticonului e înlocuit printr-un dispozitiv generator de câmp magnetic Cf fr isoscope Sursa: MDN J K 1007 KERATOSCOP - Cheratoscop Sursa: DN 1008 KINESCOP - Cinescop Sursa: DN KINESCOP - 1 Dispozitiv care permite vizionarea unei serii de fotografii în forma unei secvente continue, în miscare 2 Dispozitiv care permite obtinerea înregistrarii pe film a unei emisiuni realizate în direct, chiar în interiorul receptorului de televiziune, cu scopul reluarii ulterioare a acestei emisiuni ? Tub catodic special care permite filmarea imaginii pe care o reproduce 3 Tub catodic folosit pentru redarea imaginilor de televiziune; cinescop (din fr kinescope < kinés(i)-, din gr ????s?? = miscare + -scope, din s??pe?? = a se uita, a privi; sensul 2 Cf prob din engl , atestat din 1949, indicând înregistrarea unei emisiuni transmise ulterior; sensul 3 Cf denum engl a dispozitivului, marca înreg în S U A , în 1931 [def TLF] Sursa: DOOM 1009 KINETOSCOP - Aparat cu ajutorul caruia se poate reconstitui o miscare, privind printr-o lupa imagini fotografice care se succeda repede Cf germ Kinetoskop, cf gr kinetos - mobil, skopein - a privi Sursa: DN KINETOSCOP - Aparat cu care se poate reconstitui o miscare, privind printr-o lupa imagini fotografice care se succeda repede Cf germ Kinetoskop, cf gr kinetos - mobil, skopein - a privi Sursa: DN L 1010 LACTOSCOP - Aparat de laborator cu care se determina continutul de grasime din lapte Cf fr lactoscope Sursa: DN LACTOSCOP - Aparat cu care se determina continutul de grasime din lapte Cf fr lactoscope Sursa: MDN 1011 LAPAROSCOP - Instrument pentru examinarea cavitatii abdominale; peritoneoscop Cf fr laparoscope Sursa: DEX '98 LAPAROSCOP - Instrument pentru examinarea cavitatii abdominale; peritoneoscop Cf fr laparoscope Sursa: DN LAPAROSCOP - Instrument folosit în laparoscopie; peritoneoscop Cf fr laparoscope Sursa: MDN LAPAROSCOP - Instrument medical folosit la examinarea cavitatii abdominale Cf fr laparoscope Sursa: NODEX LAPAROSCOP - Peritoneoscop Sursa: Sinonime 1012 LARINGOSCOP - Instrument alcatuit dintr-o oglinda prevazuta cu coada lunga, folosit la examinarea laringelui Cf fr laryngoscope Sursa: DEX '98 LARINGOSCOP - Instrument format dintr-o oglinda cu coada lunga, cu ajutorul caruia se examineaza laringele Cf fr laryngoscope, cf gr larynx - laringe, skopein - a privi Sursa: DN LARINGOSCOP - Instrument, oglinda cu coada lunga, folosita în laringoscopie Cf fr laryngoscope Sursa: MDN LARINGOSCOP - Instrument medical pentru examinarea laringelui Cf fr laryngoscope Sursa: NODEX 1013 LARINGOSTROBOSCOP - Stroboscop specializat pentru studiul coardelor vocale în timpul fonatiei Cf fr laryngostroboscope Sursa: DEX '98 1014 LUMINOSCOP - Aparat cu ajutorul caruia se analizeaza luminescenta corpurilor în întuneric Cf fr luminoscope Sursa: DEX '98 LUMINOSCOP - Aparat pentru observarea radiatiilor emise prin luminescenta de catre unele corpuri Cf fr luminoscope, cf lat lumen - lumina, gr skopein - a privi Sursa: DN LUMINOSCOP - Aparat pentru observarea radiatiilor emise prin luminescenta de catre unele corpuri Cf fr luminoscope Sursa: MDN M 1015 MACROSCOP - Aparat pentru examinarea suprafetei materialelor cu un sistem optic care poate mari pâna la de 50 de ori Cf fr macroscope Sursa: DN MACROSCOP - Aparat folosit în macroscopie Cf fr macroscope Sursa: MDN 1016 MAGNETOSCOP - Aparat pentru înregistrarea si redarea magnetica a imaginii si a sunetului în scopuri profesionale Din fr magnétoscope Sursa: DEX `98 MAGNETOSCOP - Aparat de imprimare si reproducere concomitenta a sunetelor si a imaginilor pe o banda magnetica Cf fr magnétoscope Sursa: DN, MAGNETOSCOP - Aparat de imprimare si redare concomitenta a sunetelor si a imaginilor pe o banda magnetica Cf fr magnétoscope Sursa: MDN 1017 MANOSCOP - Instrument care indica variatia presiunii atmosferice Cf fr manoscope Sursa: MDN 1018 MEDIASTINOSCOP - Aparat care serveste examinarii vizuale a mediastinului Cf fr médiastinoscope Sursa: DEX '98 MEDIASTINOSCOP - Aparat folosit în mediastinoscopie Cf fr médiastinoscope Sursa: MDN 1019 Meloscop - s n Sursa: DOR 1020 MEMORISCOP - Aparat electronic de afisare cu posibilitatea de memorare a curbelor afisate Cf engl memoriscope Sursa: DEX '98 1021 METEOROSCOP - Instrument folosit în meteoroscopie ? Astrolab Cf fr météoroscope Sursa: DN METEOROSCOP - Instrument folosit în meteoroscopie Cf fr météoroscope Sursa: MDN 1022 METRONOSCOP - Aparat care antreneaza ochiul, silindu-l sa citeasca corect Cf fr métronoscope Sursa: DN METRONOSCOP - Aparat care antreneaza ochiul, silindu-l sa citeasca corect Cf fr métronoscope Sursa: MDN 1023 MICROSCOP - Aparat optic construit pe baza unui sistem de lentile, care mareste foarte mult imaginea obiectelor foarte mici Cf fr microscope, germ Mikroskop Sursa: DEX '98 MICROSCOP - Aparat optic compus dintr-un sistem dublu de lentile, folosit pentru observarea si cercetarea obiectelor extrem de mici, a microorganismelor etc Cf fr microscope, germ Mikroskop, cf gr mikros - mic, skopein - a examina Sursa: DN MICROSCOP - Instrument optic de laborator cu un sistem de lentile, pentru observarea si cercetarea obiectelor si formatiunilor extrem de mici, care nu pot fi vazute cu ochiul liber Cf fr microscope, germ Mikroskop Sursa: MDN MICROSCOP - Aparat optic constând dintr-un sistem dublu de lentile, folosit pentru obtinerea unor imagini marite ale obiectelor extrem de mici Cf fr microscope, germ Mikroskop Sursa: NODEX MICROSCOP SOLÁR - Telescop Sursa: Sinonime 1024 MICROSPECTROSCOP - Ocular, cu prisme, cu care se înlocuieste ocularul obisnuit al microscopului si care da imaginea spectrului luminos al obiectului observat Cf fr microspectroscope Sursa: MDN 1025 MINIMICROSCOP - Microscop de buzunar, care mareste de câteva sute de ori Cf mini- + microscop Sursa: MDN 1026 MONOSCOP - Tub cu fascicul electronic, folosit în televiziune pentru generarea unui semnal de imagine corespunzator unei imagini fixe Din fr monoscope Sursa: DEX `98 MONOSCOP - Tub cu fascicul electronic pentru generarea unui semnal de imagine corespunzator unei imagini fixe Din fr monoscope Sursa: DN MONOSCOP - Tub cu fascicul electronic generator de semnale de televiziune, care da anumite imagini fixe mai mult, sau mai putin complicate Cf fr monoscope Sursa: MDN N 1027 NAUSCOP - Aparat optic folosit de marinari la cercetarea orizontului Sursa: DAR 1028 NAZOFARINGOSCOP - Instrument de explorare a nazofaringelui Cf fr nasopharyngoscope Sursa: MDN 1029 NEFOSCOP - Instrument cu care se determina viteza si directia de deplasare a norilor, Din fr néphoscope Sursa: DEX '98 NEFOSCOP - Instrument cu care se determina viteza si directia de deplasare a norilor Cf fr néphoscope, cf gr nephele - nor, skopein - a examina Sursa: DN NEFOSCOP - Instrument pentru masurarea nebulozitatii, înaltimii si vitezei de deplasare a norilor Cf fr néphoscope Sursa: MDN 1030 NEFROSCOP - Endoscop care se introduce în vezica urinara Cf nefro- + -scop Sursa: MDN 1031 NEGATOSCOP - Ecran luminos pentru examinarea prin transparenta a negativelor fotografice si a radiografiilor Din fr négatoscope Sursa: DEX `98 NEGATOSCOP - Ecran luminos pentru cercetarea radiogramelor Cf fr négatoscope Sursa: DN NEGATOSCOP - Ecran luminos pentru examinarea prin transparenta a negativelor radiografice Cf fr négatoscope Sursa: MDN 1032 NILOSCOP - Nilometru Cf fr niloscope Sursa: MDN O 1033 OFTALMODIAFANOSCOP - Aparat folosit pentru oftalmodiafanoscopie Cf engl ophtalmodiaphanoscope Sursa: MDN 1034 OFTALMOSCOP - Instrument folosit pentru examinarea interiorului globului ocular si a fundului de ochi Cf fr ophtalmoscope Sursa: DEX '98 OFTALMOSCOP - Instrument cu care se poate examina interiorul globului ocular Cf fr ophtalmoscope, cf gr ophthalmos - ochi, skopein - a privi Sursa: DN OFTALMOSCOP - Instrument folosit în oftalmoscopie Cf fr opthalmoscope Sursa: MDN OFTALMOSCOP - Instrument medical pentru examinarea interiorului globului ocular Cf fr ophtalmoscope Sursa: NODEX 1035 OFTALMOSCOP - Instrument folosit pentru examinarea interiorului globului ocular si a fundului de ochi Din fr ophtalmoscope Sursa: DEX `98 OFTALMOSCOP - Instrument cu care se poate examina interiorul globului ocular Cf fr ophtalmoscope, cf gr ophthalmos - ochi, skopein - a privi Sursa: DN OFTALMOSCOP - Instrument folosit în oftalmoscopie Cf fr opthalmoscope Sursa: MDN OFTALMOSCOP - Instrument medical pentru examinarea interiorului globului ocular Cf fr ophtalmoscope sursa: NODEX 1036 ORTICONOSCOP - Orticon Din fr orthiconoscope Sursa: DEX `98 ORTICONOSCOP - Orticon Sursa: MDN ORTICONOSCOP - Orticon Sursa: Sinonime 1037 ORTOSCOP - Aparat de polarizatie pentru observarea cu precadere a intersectiilor de cristal în lumina polarizata Cf germ Orthoskop Sursa: DN ORTOSCOP - 1 Aparat de polarizatie pentru observarea intersectiilor de cristal în lumina polarizata 2 Aparat pentru examinarea fundului de ochi si a irisului Cf fr orthoscope, Sursa: MDN 1038 OSCILOSCOP - Aparat de masura pentru observarea vizuala a curbei care reprezinta variatia rapida în timp a unor marimi fizice, de obicei electrice Cf fr oscilloscope Sursa: DEX '98 OSCILOSCOP - Aparat care transforma variatiile periodice ale unui curent electric în semnale optice Cf fr oscilloscope Sursa: DN OSCILOSCOP - Aparat pentru masurarea si vizualizarea variatiilor periodice ale unui curent electric Cf fr oscilloscope Sursa: MDN OSCILOSCOP - Aparat pentru observarea variatiilor rapide ale unor marimi electrice Cf fr oscilloscope Sursa: NODEX OSCILOSCOP - Oscilograf Sursa: Sinonime 1039 OTOSCOP - Instrument optic cu care se examineaza canalul auditiv extern si timpanul Cf fr otoscope Sursa: DEX '98 OTOSCOP - Instrument folosit la cercetarea canalului auditiv al urechii Cf fr otoscope Sursa: DN OTOSCOP - Instrument optic folosit în otoscopie Cf fr otoscope Sursa: MDN OTOSCOP - Instrument medical pentru examinarea conductului auditiv extern si a timpanului Cf fr otoscope Sursa: NODEX 1040 OVOSCOP - Aparat utilizat în avicultura pentru urmarirea dezvoltarii embrionului în timpul incubatiei Cf fr ovoscope Sursa: DEX '98 OVOSCOP - Aparat cu care se examineaza calitatea oualor Cf fr ovoscope, cf lat ovum - ou, gr skopein - a examina Sursa: DN OVOSCOP - Aparat pentru examinarea calitatii oualor, a dezvoltarii embrionului în timpul incubatiei Cf fr ovoscope Sursa: MDN OVOSCOP - Aparat pentru determinarea calitatii oualor si observarea dezvoltarii embrionului în ou în timpul incubatiei Cf fr ovoscope Sursa: NODEX 1041 OZONOSCOP - Dispozitiv optic pentru determinarea prezentei ozonului Cf fr ozonoscope Sursa: DEX '98 OZONOSCOP - Dispozitiv optic pentru determinarea prezentei ozonului Cf fr ozonoscope, cf fr ozone - ozon, gr skopein - a privi Sursa: DN OZONOSCOP - Dispozitiv pentru determinarea prezentei ozonului Cf fr ozonoscope Sursa: MDN P 1042 Pagoscop - s n Sursa: DOR 1043 PELAGOSCOP - Instrument pentru examinarea fundului apelor Cf fr pélagoscope, cf gr pelagos - mare, skopein - a privi Sursa: DN PELAGOSCOP - Instrument pentru examinarea fundului apelor marine Cf fr pélagoscope Sursa: MDN 1044 PERISCOP - Instrument optic care serveste la observarea câmpului de operatii dintr-o transee, dintr-un submarin etc ? Periscop solar = periscop special cu care se fotografiaza pozitia fata de orizont a discului solar Cf fr périscope Sursa: DEX '98 PERISCOP - Instrument optic, format dintr-un tub metalic rigid sau telescopic prevazut cu lentile si prisme cu reflexie totala, prin care se poate privi peste obstacole sau din submarinele aflate în imersiune Cf fr périscope, cf gr periskopein < peri - în jur, skopein - a privi, a cerceta Sursa: DN PERISCOP - Instrument optic, dintr-un tub metalic rigid sau telescopic cu lentile si prisme cu reflexie totala, prin care se poate privi peste obstacole sau din submarinele aflate în imersiune Cf fr périscope Sursa: MDN PERISCOP - Aparat optic pentru efectuarea observarilor dintr-un adapost (transee, blindaj etc ), din tancuri sau din submarine Cf fr périscope Sursa: NODEX 1045 PERITONEOSCOP - Laparoscop Cf fr péritonéoscope Sursa: DEX '98 PERITONEOSCOP - Abdomenoscop, laparoscop Cf fr péritonéoscope Sursa: DN PERITONEOSCOP - Abdomenoscop, laparoscop Cf fr péritonéoscope Sursa: MDN PERITONEOSCOP - Laparoscop Sursa: Sinonime 1046 PETRODUROSCOP - Instrument pentru masurarea duritatii rocilor în zacamânt, în scopul determinarii comportarii lor la perforare si la prelucrare Cf germ Petroduroskope, rus petroduroskop Sursa: DEX '98 PETRODUROSCOP - Instrument pentru masurarea duritatii rocilor în zacamânt Cf fr pétroduroscope Sursa: DN PETRODUROSCOP - Instrument pentru masurarea duritatii rocilor în zacamânt Cf fr pétroduroscope, germ Petroduroskope) Sursa: MDN 1047 PIROSCOP - Dispozitiv pentru determinarea aproximativa a temperaturilor înalte Cf fr pyroscope Sursa: DEX '98 PIROSCOP - Instrument cu care se poate observa daca o temperatura a atins un anumit grad Cf fr pyroscope, cf gr pyr - foc, skopein - a privi Sursa: DN PIROSCOP - Instrument cu care se poate observa daca o temperatura a atins un anumit grad Cf fr pyroscope Sursa: MDN 1048 PLASTISCOP - Aparat care permite reglarea deschiderii unei fante Cf fr plastiscope Sursa: MDN 1049 PLEUROSCOP - Instrument cu ajutorul caruia se examineaza vizual cavitatea pleurala Cf fr pleuroscope Sursa: DEX '98 PLEUROSCOP - Instrument optic folosit în pleuroscopie Cf fr pleuroscope Sursa: DN PLEUROSCOP - Instrument optic folosit în pleuroscopie Cf fr pleuroscope Sursa: MDN PLEUROSCOP - Aparat pentru examinarea vizuala a cavitatii pleurale Cf fr pleuroscope Sursa: NODEX 1050 PLUVIOSCOP - Aparat care înregistreaza ora, durata si cantitatea ploii cazute într-o anumita regiune Cf fr pluvioscope Sursa: DEX '98 PLUVIOSCOP - Instrument care înregistreaza ora, durata si cantitatea ploii cazute într-o anumita regiune Cf fr pluvioscope sursa: DN PLUVIOSCOP - Instrument care înregistreaza ora, durata si cantitatea ploii cazute într-o anumita regiune Cf fr pluvioscope sursa: MDN PLUVIOSCOP - Aparat care înregistreaza ora, durata si cantitatea de ploaie cazuta într-o anumita regiune Cf fr pluvioscope Sursa: NODEX 1051 POLARISCOP - Instrument optic pentru studiul calitativ al efectelor de polarizare a luminii la trecerea ei printr-o substanta Cf fr polariscope Sursa: DEX '98 POLARISCOP - Instrument pentru studierea luminii polarizate Cf fr polariscope Sursa: DN POLARISCOP - Instrument pentru studierea efectelor de polarizare produse asupra luminii la trecerea ei printr-o substanta Cf fr polariscope Sursa: MDN 1052 POLEMOSCOP - Ochean de mare putere folosit în razboi Sursa: DAR 1053 PROCTOSCOP - Rectoscop Cf fr proctoscope Sursa: MDN 1054 PSEUDOSCOP - Aparat care permite inversarea imaginilor percepute în mod normal cu ambii ochi Cf pseudo- + -scop Sursa: MDN Q R 1055 RADIOSCOP - Aparat folosit în radioscopie Cf engl radioscope Sursa: MDN 1056 RADIOTELESCOP - Instrument folosit la receptionarea si studierea undelor radiofonice emise de corpurile ceresti Cf fr radiotélescope Sursa: DEX '98 RADIOTELESCOP - Instrument pentru receptionarea, masurarea si studierea undelor radiofonice emise de corpurile ceresti Cf fr radiotéléscope, germ Radioteleskop Sursa: DN RADIOTELESCOP - Instrument pentru receptionarea, masurarea si studierea undelor radiofonice emise de corpurile ceresti Cf fr radiotéléscope Sursa: MDN RADIOTELESCOP - Instalatie pentru receptionarea si înregistrarea undelor radio emise de corpurile ceresti Cf fr radiotéléscope, germ Radio-teleskop Sursa: NODEX 1057 RECTOSCOP - Endoscop special pentru examenul optic al rectului Cf fr rectoscope Sursa: DEX '98 RECTOSCOP - Endoscop special pentru examenul optic al rectului Cf fr rectoscope Sursa: DN RECTOSCOP - Endoscop pentru examenul rectului; proctoscop Cf fr rectoscope Sursa: MDN 1058 RELASCOP - Aparat folosit pentru determinarea înaltimii arborilor, a suprafetei de baza a arborilor la hectar, precum si a unor elemente topografice dintr-un arboret - Et nec Sursa: DEX '98 RELASCOP - Aparat pentru determinarea înaltimii si a diametrului arborilor, precum si a unor elemente topografice dintr-un arboret [Et incerta] Sursa: DN RELASCOP - Aparat pentru determinarea înaltimii si a diametrului arborilor, precum si a unor elemente topografice dintr-un arboret Sursa: MDN 1059 REOSCOP - Instrument cu care se constata prezenta unui curent electric Cf fr rhéoscope Sursa: DEX '98 REOSCOP - Instrument cu care se constata prezenta unui curent electric Cf germ Rheoskop, cf gr rheos - curent, skopein - a privi Sursa: DN REOSCOP - Instrument pentru prezenta unui curent electric Cf fr rhéoscope Sursa: MDN REOSCOP - Instrument cu ajutorul caruia se constata prezenta unui curent electric Cf fr rhéoscope, germ Rheoskop Sursa: NODEX 1060 RETINOSCOP - Schiascop Cf fr rétinoscope Sursa: DN RETINOSCOP - Schiascop Cf fr rétinoscope Sursa: MDN 1061 RINOSCOP - Instrument cu ajutorul caruia se examineaza fosele nazale Cf fr rhinoscope Sursa: DEX '98 RINOSCOP - Instrument, prevazut cu o oglinda, cu ajutorul caruia se examineaza fosele nazale Cf fr rhinoscope Sursa: DN RINOSCOP - Instrument, cu o oglinda, folosit în rinoscopie Cf fr rhinoscope Sursa: MDN RINOSCOP - Instrument medical pentru examinarea foselor nazale Cf fr rhinoscope Sursa: NODEX S 1062 SALPINGOSCOP - Aparat folosit în salpingoscopie Cf fr salpingoscope Sursa: DEX '98 SALPINGOSCOP - Aparat folosit în salpingoscopie Cf fr salpingoscope Sursa: DN SALPINGOSCOP - Aparat folosit în salpingoscopie Cf fr salpingoscope Sursa: MDN 1063 SCHIASCOP - Aparat folosit în schiascopie, pupiloscopie, retinoscopie Cf fr skiascope Sursa: DN SCHIASCOP - Aparat folosit în schiascopie; retinoscop Cf fr skiascope Sursa: MDN 1064 SCLEROSCOP - Aparat pentru masurarea duritatii unui material prin ricoseul unui percutor în cadere libera pe materialul respectiv Cf fr scléroscope Sursa: DEX '98 SCLEROSCOP - Instrument pentru determinarea duritatii prin reactia elastica la lovire a unui percutor Cf fr scléroscope, cf gr skleros - dur, skopein - a privi Sursa: DN SCLEROSCOP - Instrument pentru determinarea duritatii corpurilor prin reactia elastica la lovire a unui percutor Cf fr scléroscope Sursa: MDN 1065 SCOP - Om castrat Sursa: DAR SCOP - 1 Intentie, proiect 2 Tel, finalitate 3 Melodie, cîntec Cf mr scupó ngr s??p?? Sursa: DER SCOP - Tinta, obiectiv catre care tinde cineva; ceea ce îsi propune cineva sa înfaptuiasca; tel ? Loc prep În scopul = în vederea , în interesul , pentru Din ngr skopos Sursa: DEX `98 SCOP - Anticipare mintala a rezultatului spre care este orientata o activitate; tel A urmari un ~ A-si atinge ~ul Cf ngr skópos, lat scopus Sursa: NODEX SCOP - 1 Cauza 2 Menire, obiectiv, rol, rost, sens, tel, tinta, noima (~ul acestor masuri a fost acela de a ) 3 Obiect, obiectiv, tel, tinta, (înv ) pravat (~ul unei cercetari ) 4 Finalitate, tel, tinta (Care este ~ul acestei actiuni?) - Destinatie Sursa: Sinonime SCOP - Cântec, compozitie, melodie, muzica Sursa: Sinonime 1066 SEISMOSCOP - Instrument care pune în evidenta cutremurele de pamânt Cf fr séismoscope Sursa: DEX '98 SEISMOSCOP - Instrument care pune în evidenta cutremurele de pamânt Cf fr séismoscope Sursa: DN SEISMOSCOP - Instrument care pune în evidenta seismele Cf fr séismoscope Sursa: MDN 1067 SERIOSCOP - Negatoscop special care permite examinarea simultana a mai multor filme Cf fr sérioscope, cf lat series - serie, gr skopein - a privi Sursa: DN SERIOSCOP - Negatoscop special care permite examinarea simultana a mai multor filme Cf fr sérioscope Sursa: MDN 1068 SIDEROSCOP - Aparat pentru detectarea prezentei unui corp feros în ochi Cf gr sideros - fier, skopein - a privi Sursa: DN 1069 Simetroscop - s n Sursa: DOR 1070 SINCRONOSCOP - 1 Instrument folosit pentru a indica daca doua fenomene periodice sunt sincrone 2 Instrument folosit pentru determinarea momentului în care a fost realizata sincronizarea a doua tensiuni electrice alternative ? Instrument alcatuit dintr-un oscilograf catodic, folosit pentru reprezentarea vizualaa formelor de unda Cf fr synchronoscope Sursa: DEX '98 SINCRONOSCOP - 1 Instrument care indica daca doua fenomene periodice sunt sincrone 2 Instrument care determina momentul în care a fost realizata sincronizarea a doua tensiuni electrice alternative ? Instrument asemanator cu un oscilograf, folosit pentru prezentarea vizuala a formelor de unda Cf fr synchronoscope Sursa: DN SINCRONOSCOP - Aparat care indica daca doua fenomene periodice sunt sincrone Cf fr synchronoscope Sursa: MDN SINCRONOSCOP - 1 Instrument pentru determinarea existentei sincronismului între doua fenomene periodice 2 Aparat pentru determinarea momentului în care are loc sincronizarea a doua tensiuni electrice alternative Cf fr synchronoscope Sursa: NODEX 1071 SKIASCOP - Schiascop Sursa: DN 1072 SPECTROHELIOSCOP - Aparat pentru observarea Soarelui în lumina monocromatica Cf fr spectrohélioscope Sursa: DEX '98 SPECTROHELIOSCOP - Instrument folosit pentru observarea vizuala a Soarelui în lumina monocromatica Cf lat spectrum - spectru, gr helios - soare, skopein - a observa Sursa: DN SPECTROHELIOSCOP - Aparat pentru observarea Soarelui în lumina monocromatica Cf fr spectrohélioscope sursa: MDN 1073 SPECTROSCOP - Instrument optic cu care se examineaza si se studiaza vizual spectrul luminii Cf fr spectroscope Sursa: DEX '98 SPECTROSCOP - Instrument cu care se examineaza si se studiaza experimental spectrele corpurilor Cf fr spectroscope (din gr ) Sursa: DLRM SPECTROSCOP - Instrument optic folosit pentru observarea spectrelor luminoase Cf fr spectroscope, cf lat spectrum - spectru, gr skopein - a cerceta Sursa: DN SPECTROSCOP - Aparat folosit în spectroscopie Cf fr spectroscope sursa: MDN SPECTROSCOP - Instrument optic pentru observarea (vizuala) a spectrului luminii (sau al altei radiatii) Cf fr spectroscope, germ Spektroskop Sursa: NODEX 1074 SPINALOSCOP - Endoscop pentru explorarea canalului rahidian Cf fr spinaloscop Sursa: MDN 1075 SPINTARISCOP - Instrument folosit pentru a observa scânteierile produse de unele particule emise de o anumita sursa Cf fr spinthariscope Sursa: DEX '98 SPINTARISCOP - Instrument pentru observarea scânteilor care se produc când razele emise de o substanta radioactiva lovesc un ecran acoperit cu un strat de sulfura de zinc Cf fr spinthariscope, cf gr spinther - scânteie, skopein - a examina Sursa: DN SPINTARISCOP - Instrument pentru observarea scânteilor care se produc când razele emise de o substanta radioactiva lovesc în ecran acoperit cu un strat de sulfura de zinc Cf fr spinthariscope sursa: MDN 1076 SPINTEROSCOP - 1 Aparat care produce scânteia electrica la aparatele de telegrafie fara fir 2 Aparat electric pentru generarea oscilatiilor de înalta frecventa Cf fr spintheroscope Sursa: MDN 1077 SPIROSCOP - Aparat folosit în spiroscopie Cf fr spiroscope Sursa: MDN 1078 STATOSCOP - Instrument de masura care indica micile schimbari de altitudine ale unui avion fata de o anumita altitudine de zbor aleasa Cf fr statoscope Sursa: DEX '98 STATOSCOP - Instrument de masura foarte sensibil, care arata cele mai mici schimbari de altitudine ale unui avion Cf fr statoscope sursa: DN STATOSCOP - Instrument de masura, sensibil, care arata cele mai mici schimbari de altitudine ale unui avion Cf fr statoscope sursa: MDN STATOSCOP - Instrument pentru înregistrarea variatiilor de altitudine ale unui avion în zbor Cf fr statoscope, germ Statoskop Sursa: NODEX 1079 STEREOMICROSCOP - Microscop binocular la care imaginea este redata stereoscopic Cf fr stéréomicroscope Sursa: DEX '98 STEREOMICROSCOP - Microscop binocular la care preparatele pot fi observate stereoscopic Cf fr stéréomicroscope Sursa: DN STEREOMICROSCOP - Microscop binocular la care preparatele pot fi observate stereoscopic Cf fr stéréomicroscope Sursa: MDN 1080 STEREOOFTALMOSCOP - Oftalmoscop pentru examinarea stereoscopica a interiorului ochiului Cf engl stereoophtalmoscope Sursa: MDN 1081 STEREOSCOP - Dispozitiv optic care serveste la examinarea stereogramelor, facând ca imaginile lor sa apara în relief Cf fr stéréoscope Sursa: DEX '98 STEREOSCOP - Dispozitiv optic care reda în relief imaginile obiectelor Cf fr stéréoscope, cf gr stereos - solid, skopein - a examina Sursa: DN STEREOSCOP - Instrument optic folosit în stereoscopie Cf fr stéréoscope Sursa: MDN STEREOSCOP - Aparat pentru redarea imaginilor din natura în relief Cf fr stéréoscope Sursa: NODEX 1082 STETOSCOP - Instrument medical cu ajutorul caruia sunt percepute zgomotele produse de diverse organe interne Cf fr stéthoscope Sursa: DEX '98 STETOSCOP - Instrument acustic cu ajutorul caruia se pot percepe mai puternic zgomotele respiratiei si bataile inimii; fonendoscop Cf fr stéthoscope, cf gr stethos - piept; skopein - a observa Sursa: DN STETOSCOP - 1 Instrument acustic cu ajutorul caruia se pot percepe zgomotele respiratiei si bataile inimii; fonendoscop 2 Aparat pentru stabilirea prin ascultare a defectelor de functionare a unui motor Cf fr stéthoscope sursa: MDN STETOSCOP - Aparat pentru auscultatia organelor interne (inimii, plamânilor etc ) Cf fr stéthoscope Sursa: NODEX 1083 STOMATOSCOP - Instrument pentru examinarea (mucoasei) cavitatii bucale Cf fr stomatoscope Sursa: DEX '98 STOMATOSCOP - Instrument pentru examinarea cavitatii bucale Cf fr stomatoscope sursa: DN STOMATOSCOP - Instrument folosit în stomatoscopie Cf fr stomatoscope Sursa: MDN 1084 STROBOSCOP - Aparat optic cu ajutorul caruia se pot observa, înregistra sau masura corpurile aflate în miscare periodica Cf fr stroboscope, germ Stroboskop Sursa: DEX '98 STROBOSCOP - Aparat optic care permite observarea anumitor miscari periodice foarte rapide Cf fr stroboscope, cf gr strobos - întoarcere, skopein - a examina Sursa: DN STROBOSCOP - Aparat optic folosit în stroboscopie Cf fr stroboscope, germ Stroboskop sursa: MDN STROBOSCOP - Aparat pentru observarea miscarii periodice rapide Cf fr stroboscope Sursa: NODEX 1085 SUPERICONOSCOP - Tub electronic pentru televiziune de tipul iconoscopului, dar la care imaginea este captata mai întâi de un fotocatod Din fr supericonoscope Sursa: DEX `98 SUPERICONOSCOP - Tub electronic mult mai sensibil decât iconoscopul Cf fr supericonoscope Sursa: DN SUPERICONOSCOP - Tub electronic mult mai sensibil decât iconoscopul Cf fr supericonoscope Sursa: MDN 1086 SUPERMICROSCOP - Ultramicroscop Cf super- + microscop Dupa fr supermicroscope Sursa: DEX '98 SUPERMICROSCOP - Ultramicroscop Cf super- + microscop Sursa: DN SUPERMICROSCOP - Ultramicroscop Cf fr supermicroscope sursa: MDN SUPERMICROSCOP - Microscop de mare precizie Cf super- + microscop Sursa: MDN SUPERMICROSCOP - Ultramicroscop Sursa: Sinonime T 1087 TAHISCOP - Aparat folosit pentru studierea pieselor în miscare ale unui dispozitiv mecanic, cu ajutorul unor fotografii partiale Cf fr tachyscope Sursa: DEX '98 TAHISCOP - Aparat folosit la studierea pieselor în miscare ale unui dispozitiv mecanic, cu ajutorul unor fotografii partiale Cf fr tachyscope, cf gr tachys - rapid, skopein - a observa Sursa: DN TAHISCOP - Aparat pentru studierea pieselor în miscare ale unui dispozitiv mecanic cu ajutorul unor fotografii partiale Cf fr tachyscope sursa: MDN 1088 TAHISTOSCOP - Aparat cu ajutorul caruia se prezinta unei persoane, pentru un timp foarte scurt, diferite desene, cuvinte, litere etc , în vederea studierii atentiei, perceptiei, a unor procese senzoriale etc Cf fr tachistoscope Sursa: DEX '98 TAHISTOSCOP - Aparat folosit pentru studierea legilor perceptiei si atentiei si pentru determinarea volumului atentiei unor persoane, prin prezentarea, pentru un timp foarte scurt, a unor cuvinte care trebuie sa fie citite sau a unor imagini care trebuie sa fie percepute Cf fr tachystoscope, cf gr tachystos - foarte rapid, skopein - a observa Sursa: MDN TAHISTOSCOP - Aparat pentru studierea atentiei, a proceselor senzoriale etc , prin prezentarea, pentru un timp foarte scurt, a unor imagini, cuvinte, litere etc Cf fr tachystoscope Sursa: MDN TAHISTOSCOP - Aparat pentru observarea parametrilor unor procese psihice (atentia, perceptia etc ) Cf fr tachistoscope Sursa: NODEX 1089 TELESCOP - Instrument optic care utilizeaza fenomenul reflexiei luminii pe o oglinda concava, folosit în astronomie pentru observarea astrilor Cf fr téléscope Sursa: DEX '98 TELESCOP - Instrument optic folosit pentru observarea astrilor, al carui obiectiv este o oglinda mare concava Cf fr téléscope, cf gr tele - departe, skopein - a observa Sursa: DN TELESCOP - 1 Instrument optic pentru observarea corpurilor ceresti bazat pe fenomenul reflexiei luminii pe o oglinda concava 2 Luneta marina Cf fr télescope Sursa: MDN TELESCOP - Instrument optic pentru studierea corpurilor ceresti dupa radiatia lor electromagnetica Cf fr téléscope, lat telescopium Sursa: NODEX TELESCOP - Microscop solar Sursa: Sinonime 1090 TELESTEREOSCOP - Aparat optic care, cu ajutorul unui sistem de oglinzi, permite vederea în relief a obiectelor observate la distanta Cf engl telestereoscope Sursa: MDN 1091 TERMOSCOP - Instrument folosit pentru punerea în evidenta a unor diferente de temperatura Cf fr thermoscope Sursa: DEX '98 TERMOSCOP - Instrument pentru punerea în evidenta a unei diferente de temperatura Cf fr thermoscope, cf gr thermos - cald, skopein - a privi Sursa: DN TERMOSCOP - Instrument pentru punerea în evidenta a diferentei dintre temperaturile a doua medii Cf fr thermoscope Sursa: MDN TERMOSCOP - Instrument pentru determinarea diferentelor de temperatura Cf fr thermoscope Sursa: NODEX 1092 TINDALOSCOP - Aparat optic pentru controlul rapid al prafului din aerul fronturilor de lucru din subteran [Et incerta] Sursa: DN TINDALOSCOP - Aparat optic pentru controlul rapid al prafului din aerul fronturilor de lucru subteran Cf germ Tyndalloskop Sursa: MDN 1093 TONOSCOP - Aparat folosit pentru tonoscopie Cf tonoscopie (derivat regresiv) Sursa: DEX '98 TONOSCOP - Aparat folosit în tonoscopie Cf engl tonoscope Sursa: MDN 1094 TRAHEOSCOP - Instrument pentru examinarea traheii Cf fr trachéoscope Sursa: DN TRAHEOSCOP - Instrument pentru examinarea traheii Cf fr trachéoscope Sursa: MDN TRAHEOSCOP - Instrument pentru examinarea traheii Cf fr trachéoscope Sursa: NODEX 1095 Tuniscop - s n Sursa: DOR 1096 TUNOSCOP - Indicator de acord la tuner Cf engl tunoscop Sursa: DEX '98 TUNOSCOP - Indicator de acord la tuner Cf engl tunoscop Sursa: MDN U 1097 ULTRAMICROSCOP - Microscop puternic în care iluminarea obiectelor se face în directie perpendiculara pe directia axei optice a instrumentului, astfel încât prin directia luminii pot fi examinate corpurile care nu sunt vizibile cu microscopul obisnuit Cf fr ultramicroscope, germ Ultramikroscop Sursa: DEX '98 ULTRAMICROSCOP - Microscop de mare precizie, cu ajutorul caruia pot fi examinate corpurile care nu sunt vizibile la microscopul obisnuit; supermicroscop Cf fr ultramicroscope, germ Ultramikroskop Sursa: DN ULTRAMICROSCOP - Microscop de mare precizie, în ultramicroscopie; supermicroscop Cf fr ultramicroscope, germ Ultreamikroskop Sursa: MDN ULTRAMICROSCOP - Microscop puternic utilizat la examinarea particulelor foarte mici Cf fr ultramicroscope, germ Ultramikroscop Sursa: NODEX ULTRAMICROSCOP - Supermicroscop Sursa: Sinonime 1098 ULTRASONOSCOP - Aparat folosit în ultrasonoscopie Cf engl ultrasonoscope Sursa: MDN 1099 URANOSCOP - Telescop pentru observarea corpurilor ceresti Cf fr uranoscope, cf gr ouranos - cer, skopein - a privi Sursa: DN URANOSCOP - Telescop folosit în uranoscopie Cf fr uranoscope Sursa: MDN 1100 URETROSCOP - Instrument care serveste la examinarea mucoasei uretrale Cf fr urétroscope Sursa: DEX '98 URETROSCOP - Instrument folosit pentru examinarea mucoasei uretrale Cf fr urétroscope Sursa: DN URETROSCOP - Instrument folosit pentru uretroscopie Cf fr urétroscope Sursa: MDN URETROSCOP - Instrument medical pentru examinarea uretrei Cf fr urétroscop Sursa: NODEX V 1101 VAGINOSCOP - Specul vaginal Cf engl vaginoscope Sursa: MDN 1102 VERASCOP - Aparat fotografic stereoscopic cu placi care se schimba automat [Nume comercial] Sursa: DN VERASCOP - Aparat fotografic stereoscopic cu placi care se schimba automat (n com ) Sursa: MDN 1103 VIBROSCOP - Instrument pentru masurarea simultana a amplitudinii, frecventei si fazei vibratiilor Cf fr vibroscope Sursa: DEX '98 VIBROSCOP - Instrument pentru masurarea amplitudinii, frecventei si a fazei vibratiilor Cf fr vibroscope sursa: DN VIBROSCOP - Instrument pentru masurarea amplitudinii, frecventei si a fazei vibratiilor Cf fr vibroscope sursa: MDN 1104 VIDEOMAGNETOSCOP - Magnetoscop de tip special Cf video- + magnetoscop Sursa: MDN 1105 VOBULOSCOP - Aparat, dintr-un vobulator si un osciloscop, care permite a vizualiza curba de rezonanta a circuitelor acordate a receptoarelor de radio si televiziune Cf fr vobuloscope Sursa: MDN W X Y Z BIBLIOGRAFIE 1 http://www dexonline ro "DEX online este transpunerea pe internet a unor dictionare de prestigiu ale limbii române El este creat si întretinut de un colectiv de voluntari Definitiile sunt preluate textual din sursele mentionate, cu exceptia greselilor evidente de tipar, pe care le-am corectat Baza de definitii a DEX online este disponibila gratuit sub licenta publica generala GNU (GPL) " Dictionare referite în cadrul proiectului "DEX online": [Antonime] Dictionar de antonime, Luiza si Mircea Seche, Editura Litera International, 2002 [DER] Dictionarul etimologic român, Alexandru Cioranescu, Universidad de la Laguna, Tenerife 1958-1966 [DEX '75, DEX '84, DEX-S '88, DEX '96, DEX '98] Dictionarul explicativ al limbii române, Academia Româna, Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan", Editura Univers Enciclopedic, 1975-1998 [DLRA] Dictionar al limbii române actuale (editia a II-a revazuta si adaugita), Zorela Creta, Lucretia Mares, Zizi Stefanescu-Goanga, Flora Suteu, Valeriu Suteu Editura Curtea Veche, 1998 [DLRC] Dictionarul limbii române contemporane, Vasile Breban, Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1980 [DLRM] Dictionarul limbii române moderne, Editura Academiei, 1958 [DMLR] Dictionnaire morphologique de la langue roumaine, Editura Academiei, 1981 [DN] Dictionarul de neologisme, Florin Marcu si Constant Maneca, Editura Academiei, 1986 [DOOM] Dictionar ortografic, ortoepic si morfologic al limbii române, Editura Academiei, 1982 [DOR] Dictionar ortografic al limbii române, Colectiv, Editura Litera International, 2002 [MDA] Micul dictionar academic, Academia Româna, Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan", Editura Univers Enciclopedic, 2002 [MDN] Marele dictionar de neologisme, Florin Marcu, Editura Saeculum, 2000 [NODEX] Noul dictionar explicativ al limbii române, Colectiv, Editura Litera International, 2002 [Sinonime] Dictionar de sinonime, Luiza si Mircea Seche, Editura Litera International, 2002 ANEXA * Alte definitii A APARAT - 1 Sistem de piese care serveste pentru o operatie mecanica, tehnica, stiintifica etc Aparat de radio Aparat telegrafic 2 Sistem tehnic care transforma o forma de energie în alta 3 Ansamblu de organe anatomice care servesc la îndeplinirea unei functiuni fundamentale Aparat digestiv 4 Totalitatea serviciilor (sau, p ext a personalului) care asigura bunul mers al unei institutii sau al unui domeniu de activitate Aparat administrativ ? Aparat de stat = totalitatea organelor de stat care îndeplinesc functiile acestuia; totalitatea angajatilor acestor organe 5 Ansamblul mijloacelor care servesc penrtu un anumit scop ? Aparat stiintific = totalitatea documentelor, izvoarelor, surselor de investigatie stiintifica folosite de un cercetator Aparat critic = totalitatea notelor si comentariilor care însotesc o editie critica Cf lat apparatus, fr apparat, germ Apparat (cu unele sensuri dupa fr appareil) Sursa: DEX '98 APARAT - 1 Sistem tehnic care serveste la executarea anumitor operatii (tehnice, mecanice, electrice etc ) ~ de radio ~ fotografic ? ~ de gimnastica ansamblu de instalatii care servesc la efectuarea de exercitii gimnastice 2 Totalitate a organelor care îndeplinesc o functie în organism ~ circulator ~ digestiv 3 Totalitate a serviciilor si a personalului dintr-o institutie, dintr-un stat ~ administrativ ? ~ critic explicatiile care însotesc un text Cf germ Apparat, lat apparatus Sursa: NODEX APARAT - 1 (TEHN ) masina (~ de barbierit ) 2 instrument (Un ~ pentru curatat cartofii ) 3 (ANAT , FIZIOL ) sistem (~ circular, cardio-vascular etc ) 4 (ANAT ) aparat Golgi - dictiozom Sursa: Sinonime D DISPOZITIV - 1 Ansamblu de piese legate între ele într-un anumit fel (de obicei imobil) si care îndeplineste o functie bine determinata într-un sistem tehnic ? (Electron ; în sintagma) Dispozitiv optoelectronic = dispozitiv care are proprietatea de a transforma un semnal luminos într-unul electric sau invers 2 Dispunerea pe teren a trupelor în vederea unei actiuni de lupta sau a unei deplasari; p ext (concr ) trupele astfel dispuse pe teren (împreuna cu zona în care se afla) 3 Parte finala a unei hotarâri judecatoresti, în care se arata solutia data litigiului (si unele dispozitii accesorii) Din fr dispositif Sursa: DEX '98 DISPOZITIV - (TEHN ) mecanism, (înv si reg ) mestesug (Un ~ ingenios de stropit ) Sursa: Sinonime DISPOZITIV - 1 Ansamblu de piese sau organe, legate între ele si dispuse în asa fel încât sa poata îndeplini o anumita functie într-un sistem tehnic 2 Ansamblu de mijloace si forte militare, dispuse în conformitate cu un plan, în vederea unui anumit scop Cf fr dispositif Sursa: NODEX DISPOZITIV - 1 Ansamblu de piese care îndeplineste o anumita functie într-un sistem tehnic 2 Dispozitie pe teren a unor trupe pentru lupta, pentru o operatie militara 3 Parte finala a hotarârii unui organ de jurisdictie Cf fr dispositif, it dispositivo Sursa: DN DISPOZITIV - 1 ansamblu de piese care îndeplineste o anumita functie într-un sistem tehnic 2 mod de dispunere pe teren a unor trupe pentru lupta, pentru o operatie militara 3 parte finala a hotarârii unui organ de jurisdictie Cf fr dispositif Sursa: MDN E ECHIPAMENT - 1 Totalitatea obiectelor de îmbracaminte, de încaltaminte si de accesorii cu care este dotat un militar, un sportiv, un excursionist, un scafandru etc pentru a (se) echipa 2 Ansamblu de piese, de dispozitive si de mecanisme, împreuna cu elementele de legatura, apartinând unei instalatii, unei masini etc si îndeplinind o anumita functie în cadrul acestor sisteme tehnice ? Echipament de bord = ansamblu de aparate, mecanisme si instalatii care serveste pentru controlul zborului si functionarii motorului unui avion, precum si pentru asigurarea conditiilor de confort în interiorul acestuia Echipament de campanie = echipament pe care îl poarta soldatii pe front sau la instructie Din fr équipement Sursa: DEX '98 ECHIPAMENT- (MIL ) efecte (pl ) (~ al unui ostas ) Sursa: Sinonime ECHIPAMENT - 1 Totalitate a obiectelor de îmbracaminte, încaltaminte si accesorii, care servesc pentru a dota o persoana (militari, excursionisti, sportivi etc ) 2 Totalitate a dispozitivelor si a mecanismelor care asigura functionarea unei masini sau instalatii Cf fr équipement Sursa: NODEX, ECHIPAMENT - 1 Totalitatea obiectelor cu care se echipeaza cineva ? Echipament de campanie = echipament pe care îl poarta soldatii în razboi sau la instructie 2 Totalitatea pieselor si a dispozitivelor unei masini, ale unei instalatii etc care îi asigura buna functionare Cf fr équipement Sursa: DN ECHIPAMENT - 1 totalitatea obiectelor cu care se echipeaza cineva ? ~ de campanie = echipament pe care îl poarta soldatii în razboi sau la instructie 2 ansamblu de piese si dispozitive ale unei masini, instalatii etc care îi asigura buna functionare Cf fr équipement Sursa: MDN G GRAFEM - Semn vizual al unui sunet Cf fr graphème Sursa: DEX '98 GRAFEM - Semn grafic al sunetului Cf fr grapheme Sursa: NODEX GRAFFITI - (ARHEOL ) Inscriptii, desene de pe monumentele antice (Curent) Inscriptii zgâriate pe pereti Cf fr graffiti Sursa: DN GRAFFITO - (ARHEOL ) Inscriptie sau desen executat prin zgâriere pe monumentele antice ? (Sens curent) Inscriptii zgâriate pe pereti - Din it graffito Sursa: DEX '98 GRAFIC - I Adj 1 Referitor la metoda de a reprezenta prin desen (linii, puncte, figuri etc ) o marime, variatia unei marimi sau raportul dintre doua sau mai multe marimi variabile; care apartine acestei metode 2 Care tine de sau privitor la felul în care se realizeaza o tiparitura II 1 S n Reprezentare prin desen a unei marimi, a variatiei unei marimi sau a raportului dintre doua sau mai multe marimi variabile; reprezentare prin linii, figuri geometrice, harti etc a unor date din diverse domenii de activitate 2 S f Ramura a artei plastice la baza careia se afla desenul de sine statator si care foloseste diverse procedee tehnice si diferite materiale Cf fr graphique Sursa: DEX '98 GRAFIC - Printr-un desen sau în scris A reda ceva ~ Cf fr graphique Sursa: NODEX GRAFIC - 1 Care tine de modul de reprezentare prin diagrame si, mai ales, prin desen liniar a variatiei unei marimi sau a raportului dintre diverse marimi variabile; propriu reprezentarii prin diagrame si prin desen liniar a variatiei unei marimi sau a raportului dintre diverse marimi variabile Tabel ~ al oscilatiilor de temperatura 2 Care tine de reprezentarea sunetelor vorbirii în scris; propriu reprezentarii sunetelor vorbirii în scris Semn ~ 3 Care tine de realizarea tipografica a unei tiparituri; propriu modului de realizare prin mijloace tipografice a unei tiparituri Imprimare ~ca ? Arte ~ce tehnica reproducerii si multiplicarii originalelor, scrise sau desenate, în vederea tiparirii Cf fr graphique Sursa: NODEX GRAFIC - 1 Reprezentare prin desen a raportului dintre doua sau mai multe variabile 2 Redare prin linii, puncte, harti, tabele a anumitor date Cf fr graphique Sursa: NODEX GRAFIC - Diagrama Sursa: Sinonime GRAFICA - Ramura a artei plastice care are la baza desenul executat prin diverse procedee tehnice (cu carbune, cu creion etc ) Cf fr graphique Sursa: NODEX GRAFICIAN - Persoana care se ocupa cu grafica Cf grafic(a) + suf -ian Sursa: DEX '98 GRAFICIAN - Specialist în grafica Cf grafic + suf ~ian Sursa: NODEX GRAFIE - Mod de redare în scris a cuvintelor; scriere ? Fel specific de a scrie al cuiva; scris1 ? Linie specifica a unui desen, care caracterizeaza pe autorul lui Cf fr graphie Sursa: DEX '98 GRAFIE - 1 Sistem de semne grafice; scriere; scris 2 Mod de scriere a unui cuvânt sau text Cf fr graphie Sursa: NODEX GRAFIE - Scris Sursa: Sinonime GRAFOFON - Fonograf la care sunetele erau înregistrate pe cilindri Cf fr graphophone Sursa: DEX '98 GRAFOLOG - Specialist în grafologie Cf fr graphologue Sursa: NODEX GRAFOLOGIC - Care apartine grafologiei, privitor la grafologie Cf fr graphologique Sursa: DEX '98 GRAFOLOGIC - Care tine de grafologie; propriu grafologiei Cf fr graphologique Sursa: NODEX GRAFOLOGIE - Studiul particularitatilor individuale ale scrisului, cu aplicatii în criminalistica, în psihologie, psihiatrie etc Cf fr graphologie Sursa: DEX '98 GRAFOLOGIE - Disciplina care se ocupa cu studiul scrisurilor individuale în vederea stabilirii autenticitatii unor acte, iscalituri etc Cf fr graphologie Sursa: NODEX Grafométric - adj Sursa: DOR GRAF-PLOTTER - (ELECTRON , INFORM ) Dispozitiv periferic prin intermediul caruia se poate genera o imagine grafica pe un suport material; plotter Cf engl graph-plotter Sursa: DEX '98 I INSTRUMENT - 1 Unealta, aparat cu ajutorul caruia se efectueaza o anumita operatie ? Aparat construit pentru a produce sunete muzicale 2 Fig Persoana, forta, lucru, fapt de care se serveste cineva pentru atingerea unui scop 3 (În sintagmele) Instrument gramatical = cuvânt cu functiune exclusiv gramaticala si care nu se poate întrebuinta singur în vorbire, ci numai împreuna cu cuvintele pe care le leaga, exprimând raporturi sintactice; unealta gramaticala Instrument de ratificare = document special prin care se ratifica un tratat international Cf fr instrument, lat instrumentum Sursa: DEX '98 INSTRUMENT - 1 Obiect actionat manual, folosit la îndeplinirea unor operatii de munca; scula; unealta ~ de taiat 2 Aparat cu care se produc sunete muzicale ~ de percutie 3 : ~ de ratificare document prin care partile contractante confirma, facând sa intre în vigoare, un acord încheiat mai înainte 4 : ~ gramatical parte de vorbire nesemnificativa care exprima raporturi între cuvinte sau propozitii 5 Persoana sau lucru folosit pentru atingerea unui scop Cf fr instrument, lat instrumentum Sursa: NODEX INSTRUMENT - 1 scula, unealta, ustensila, (ÎNV si REG ) sarsam, (REG ) sculeata, (MOLD , BUCOV si BAN ) halat, (ÎNV ) cinie, dichis (~ pentru dulgherie ) 2 instrument de pasaj; luneta meridiana 3 aparat (Un ~ pentru curatat cartofii ) 4 (GRAM ) (rar) unealta (Prepozitiile sunt ~ gramaticale ) Sursa: Sinonime Î A ÎNREGISTR//A ~éz tranz 1 (nume, informatii) A fixa în scris (sau în memorie); a înscrie; a nota; a consemna 2 (scrisori, acte) A trece într-un registru (pentru a autentifica) ~ corespondenta primita 3 (sunete, imagini) A fixa prin metode electromagnetice; a imprima 4 A face sa ramâna pentru un timp îndelungat (în memorie); a retine (în minte) 5 (bagaje) A preda pentru cântarire si etichetare înaintea plecarii (unui tren, avion), primind în loc o recipisa 6 fig A indica în mod obiectiv Termometrul ~eaza zero grade 7 fig (succese, rezultate) A capata printr-un efort; a dobândi; a obtine; a repurta ~ o victorie Cf fr enregistrer Sursa: NODEX ÎNREGISTRA, înregistrez, vb I Tranz 1 A înscrie într-un registru 2 A retine prin scris un fapt, un eveniment; a imprima (cu mijloace tehnice) sunetele, fenomenele luminoase etc ? Fig A întipari în minte, a memora 3 A înscrie în activul sau ca rezultat, ca realizare etc ; a obtine A înregistra un succes important Cf fr enregistrer Sursa: DEX '98 ÎNREGISTRA vb 1 inventaria 2 a consemna, a înscrie, a însemna, a nota, a scrie, a trece, (ÎNV ) a notifica, a semna (~ într-un caiet cheltuielile zilnice ) 3 înmatricula 4 mentiona 5 a imprima (A ~ o melodie ) 6 receptiona 7 a arata, a indica, a marca (Termometrul ~ o temperatura înalta ) 8 percepe 9 repurta Sursa: Sinonime ÎNREGISTRABIL adj m , pl înregistrábili; f sg înregistrábila, pl înregistrábile Sursa: DOR ÎNREGISTRARE, înregistrari, s f Actiunea de a (se) înregistra si rezultatul ei; (CONCR ) ceea ce a fost înregistrat - înregistra Sursa: DEX '98 ÎNREGISTRARE - 1 înscriere, trecere (~ în inventar ) 2 consemnare, înscriere, însemnare, notare, notatie, (ÎNV ) notificare (~ cheltuielilor zilnice ) 3 înmatriculare 4 mentionare 5 imprimare, (englezism) recording (a unei melodii ) 6 receptionare 7 repurtare Sursa: Sinonime ÎNREGISTRAT adj înmatriculat, (ÎNV ) matriculat (Vehicul ~ ) Sursa: Sinonime ÎNREGISTRATOR, -OARE, înregistratori, -oare, adj , s n (Aparat, dispozitiv) care înregistreaza Cf înregistra + suf -tor Sursa: DEX '98 ÎNREGISTRAT//OR ~oáre (~óri, ~oáre) si substantival Care înregistreaza /a înregistra + suf ~ator Sursa: NODEX ÎNREGISTRATOR s registrator, (ÎNV ) condicar Sursa: Sinonime M MASURA, masór, vb I I Tranz 1 A determina cu instrumente sau cu aparate de masura, etaloane etc , valoarea unei marimi (lungime, masa, greutate, tensiune electrica etc ); a lua masura; spec a cântari ? (RAR) A aplica pedepse, lovituri etc ? Expr (Glumet) A masura pe cineva (sau a masura cuiva ceva) pe spinare = a bate, a lovi (pe cineva) 2 A evalua, a aprecia valoarea, marimea ? Expr (REG ) A-i masura cuiva vorba cu îmblaciul, se zice despre cineva care spune nimicuri sau care vorbeste nedeslusit 3 A strabate (pe jos), a parcurge de la un capat la altul un spatiu, o distanta 4 A cuprinde cu ochii, a cerceta cu privirea o distanta, un loc; a scruta ? A privi pe cineva cu atentie; a privi dispretuitor sau amenintator II Fig 1 Tranz A cântari, a modera, a înfrâna cuvintele, gesturile, manifestarile etc 2 Refl si tranz A (se) compara cu cineva din punctul de vedere al fortei fizice, intelectuale etc ? Expr (TRANZ ) A-si masura puterile = a se lua la întrecere în lupta Cf Lat mensurare Sursa: DEX '98 MASURA vb chibzui, cântari vb 1 calcula 2 evalua 3 examina 4 parcurge 5 întrece 6 lupta 7 compara Sursa: Sinonime A SE MASURA ma masór intranz (despre persoane) A se compara (unul cu altul) printr-o proba (intelectuala, de forta fizica etc ) Cf lat mensurare Sursa: NODEX A MASURA masór 1 tranz 1 (valori, marimi fizice) A stabili prin comparare cu o unitate de masura etalon de aceeasi speta ~ cu metrul ? ~ din ochi (sau cu ochiul) a) a masura cu aproximatie, fara a folosi instrumente sau aparate de masura; b) a privi (pe cineva) din cap pâna-n picioare; a examina cu atentie 2 (spatii, distante etc ) A strabate (pe jos) de la un capat la altul 4 (cuvinte, expresii etc ) A utiliza în mod echilibrat; a cumpani 2 intranz A avea drept masura Cf lat mensurare Sursa: NODEX MASUR//A ~i f 1 Valoare a unei marimi determinata prin raportare la o unitate data ? În mare ~ în mare (sau buna) parte De o ~ la fel; deopotriva Pe (sau dupa) ~a cuiva (sau a ceva) potrivit, întocmai cu cineva sau cu ceva Pe ~ ce cu cât 2 Valoare, proportie fireasca a lucrurilor; limita pâna la care se poate concepe sau admite ceva; marime normala, rezonabila ? Cu ~ atât cât trebuie; cu socoteala Peste ~ mai mult decât trebuie; exagerat A întrece ~a a depasi limita permisa 3 Unitate conventionala pentru masurare ? Cu aceeasi ~ la fel, în acelasi mod 4 Cantitatea si natura unitatilor ritmice din textul unui vers; structura metrica a versului 5 Cea mai mica diviziune care sta la baza organizarii si gruparii duratei sunetelor într-o piesa muzicala 6 Actiune (mijloc, procedeu) la care se recurge în vederea realizarii unui anumit scop ? A lua ~i a dispune, a hotarî cele necesare pentru atingerea unui scop Cf lat mensura Sursa: NODEX MASURA masuri, s f I 1 Valoare a unei marimi, determinata prin raportarea la o unitate data; masurare, determinare ? Loc adj si adv Dupa (sau pe) masura = despre îmbacaminte sau încaltaminte) potrivit cu dimensiunile corpului; dupa dimensiuni potrivite De (sau pe) o masura = deopotriva, la fel, egal ? Loc adv În mare (sau în larga) masura = în mare parte, în mare cantitate, mult În mica masura = într-o proportie neînsemnata În egala masura = la fel, în mod egal ? Loc prep Dupa (sau pe, în) masura = în raport cu , proportional cu ? Loc conj Pe masura ce = cu cât În masura în care = numai atât cât ? Loc vb A lua (cuiva) masura = a masura diferite dimensiuni (ale cuiva) în vederea confectionarii unor haine, ghete etc 2 Unitate conventionala pentru masurarea dimensiunilor, cantitatilor, volumelor etc ; vas, aparat etc care reprezinta aceasta unitate conventionala Instrument (sau aparat) de masura = instrument (sau aparat) cu care se masoara ? Loc adv Cu aceeasi masura = în acelasi fel ? Continutul unui astfel de instrument 3 Cantitate determinata, întindere limitata 4 Cea mai mica diviziune care sta la baza organizarii si gruparii duratei sunetelor muzicale si care se noteaza printr-o fractie plasata la începutul primului portativ ? Bara de masura = fiecare dintre liniutele care taie vertical portativul, divizând durata piesei muzicale în unitati metrice egale ? Expr A bate masura = a executa cu mâna sau cu piciorul miscari egale si regulate, care marcheaza diviziunile grupurilor de note aflate în fiecare unitate delimitata de barele de masura 5 Unitate metrica compusa dintr-un anumit numar de silabe accentuate si neaccentuate sau (în metrica antica) dintr-un anumit numar de silabe lungi si scurte, care determina ritmul unui vers 6 (FIL ) Categorie a dialecticii care reflecta legatura dintre cantitate si calitate, cuprinzând intervalul în limitele caruia schimbarile cantitative pe care le sufera un anumit lucru sau fenomen nu duc la o transformare a calitatii lui II Fig 1 (Mai ales la pl ) Dispozitie, procedeu, mijloc întrebuintat pentru realizarea unui anumit scop; hotarâre, prevedere ? Masura de siguranta = mijloc de preventie speciala, prevazut de legea penala si folosit fata de infractorii care prezinta pericol ? Expr A lua masuri = a executa o serie de lucrari sau a duce o actiune în vederea realizarii unui anumit scop 2 Capacitate; valoare, putere, grad ? Expr A fi în masura (sa ) = a fi în stare, a avea posibilitatea, calitatea de a face, de a realiza (ceva) A-si da masura = a-si manifesta talentul, priceperea în realizari concrete; arata totalitatea resurselor de care dispune, a dovedi ca este capabil sa faca, sa realizeze ceva 3 Limita, punct extrem pâna la care se poate concepe, admite sau pâna la care este posibil ceva; moderatie, cumpatare, înfrânare ? Loc adv Fara (de) masura = din cale-afara, nemasurat, exagerat, excesiv Cu masura = în limite acceptabile, moderat, chibzuit ? Expr În masura posibilului = atât cât va fi posibil Cf lat mensura Sursa: DEX '98 MASURA - banita, cota, dublu-decalitru, masurare, masurat, masuratoare, nivel, recrutare, reticenta, retinere, rezerva Sursa: Sinonime MASURA - 1 masurare 2 dimensiune 3 numar 4 marime, talie (O fusta de ~ potrivita ) 5 cadenta 6 margine 7 chibzuiala Sursa: Sinonime METRAJ - 1 Lungime a unui obiect, a unui material sau a unei suprafete masurate cu metrul 2 Lungime a unei pelicule cinematografice în raport cu timpul necesar pentru a o proiecta pe ecran Cf fr métrage Sursa: NODEX METRAJ - Lungime a unui material (masurata în metri); cantitate de material, în special de tesaturi (care se vinde sau se masoara cu metrul) ? (Film de) scurt metraj = film care are o lungime de maximum l500 de m de pelicula (Film de) lung metraj = film care are o lungime mai mare de l500 m de pelicula Cf fr métrage Sursa: DEX '98 METREZA - (CIN ) Instrument pentru masurarea lungimii filmelor Cf fr métreuse Sursa: DEX '98 METRIC - (Despre sisteme de unitati de masura) Care are metrul drept unitate fundamentala pentru lungime ? Sistem metric = sistem international de masurare a lungimilor, a greutatilor si a capacitatilor bazat pe unitati fixe, care cresc si descresc din zece în zece Cf fr métrique, germ Metrik Sursa: DEX '98 METRIC - 1 (Despre sisteme de unitati de masura) Care are metrul drept unitate de baza; bazat pe metru Sistem ~ 2 Care tine de metru; masurat în metri Spatiu ~ Cf fr métrique, germ Metrik Sursa: NODEX METROLOG - Specialist în metrologie; persoana care lucreaza în metrologie Cf fr métrologue Sursa: DEX '98 METROLOGIC - Care tine de metrologie; propriu metrologiei Sistem ~ Cf fr métrologique Sursa: NODEX METROLOGIC - Care apartine metrologiei, privitor la metrologie Cf fr metrologique Sursa: DEX '98 METROLOGIE - Parte a fizicii care se ocupa cu masurarile precise, cu stabilirea unitatilor si cu procedeele de masura etc ? Totalitatea activitatilor (legale si administrative) privitoare la masurari, la etaloane, la parate si instrumente de masura, precum si la supravegherea folosirii lor economice Cf fr métrologie Sursa: DEX '98 METROLOGIE - Ramura a fizicii care se ocupa cu studiul unitatilor de masura si al metodelor de masurare precisa Cf fr métrologie Sursa: NODEX METROMETRU - Metronom Sursa: Sinonime METRONOM - Aparat cu ajutorul caruia se marcheaza, prin batai regulate, intervale egale de timp Cf fr métronome Sursa: NODEX METRONOM - Instrument care marcheaza, prin bataile regulate ale unui pendul, intervale de timp egale Sursa: DLRC METRONOM - Instrument care marcheaza, prin bataile regulate ale unui pendul, intervale egale de timp si care se întrebuinteaza în laboratoare, în muzica etc Cf fr métronome Sursa: DEX '98 METRONOM - (ÎNV ) metrometru (~ pentru marcarea timpilor muzicali ) Sursa: Sinonime METRONOMIE - Ramura a metrologiei care se ocupa cu studiul si cu perfectionarea etaloanelor de masura Cf fr métronomie DEX '98 METRONOMIE - Ramura a metrologiei care se ocupa cu studiul instrumentelor si aparatelor de masura Cf fr métronomie Sursa: NODEX S SCOP - Anticipare mintala a rezultatului spre care este orientata o activitate; tel A urmari un ~ A-si atinge ~ul Cf ngr skópos, lat scopus Sursa: NODEX SCOP - Tinta, obiectiv catre care tinde cineva; ceea ce îsi propune cineva sa înfaptuiasca; tel ? Loc prep În scopul = în vederea , în interesul , pentru Cf ngr skopos DEX '98 SCOP - Cântec, compozitie, melodie, muzica Sursa: Sinonime SCOP - 1 cauza 2 menire, obiectiv, rol, rost, sens, tel, tinta, (POP ) noima (~ul acestor masuri a fost acela de a ) 3 obiect, obiectiv, tel, tinta, (ÎNV ) pravat (~ul unei cercetari ) 4 finalitate, tel, tinta (Care este ~ul acestei actiuni?) 5 destinatie Sursa: Sinonime SCOPOS - Scop Sursa: DEX '98 SCOPOSI - Intentiona, planui, proiecta Sursa: Sinonime SCOPOSIT - Planuit, proiectat Sursa: Sinonime * Licentierea GNU FDL Aceasta este o traducere neoficiala în limba româna a Licentei GNU pentru Documentatie Libera (GNU Free Documentation Licence) Textul original al licentei, în limba engleza, se gaseste si poate fi descarcat de la: http://www gnu org/copyleft/fdl html Licenta GNU pentru Documentatie Libera (GNU Free Documentation Licence) Versiunea 1 2 din noiembrie 2002 Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Oricine poate copia si distribui copii identice ale acestui document, dar modificarea lui nu este permisa 0 PREAMBUL Scopul acestei Licente este de a conferi unui set de instructiuni, manual scolar sau altui document folositor "libertate", înteleasa în sensul urmator: asigura tuturor libertatea de a copia si redistribui textul, cu sau fara modificari, în scopuri comerciale si necomerciale Ca scop secundar, aceasta Licenta rezerva pentru autor si editor dreptul de a fi creditati pentru munca lor si de a nu fi responsabili pentru modificarile efectuate de altii Aceasta Licenta confera un fel de "copyleft", ceea ce înseamna ca lucrarile derivate trebuie sa fie si ele libere în sensul de mai sus Aceasta Licenta este inspirata de Licenta Publica Generala GNU (GNU General Public Licence, GNU GPL), care este o licenta similara conceputa pentru a acoperi softul liber Aceasta Licenta a fost scrisa pentru a acoperi manuale pentru soft liber, pentru ca softul liber necesita documentatie libera: un program trebuie însotit de manuale care ofera aceeasi libertate în folosire ca si softul Aceasta Licenta nu este limitata la manuale pentru soft si poate fi folosita pentru a acoperi orice lucrare, indiferent de subiect sau de modul de publicare Aceasta Licenta este recomandata în principal pentru lucrari care servesc drept referinta sau au fost scrise în scop de instruire 1 APLICABILITATE SI DEFINITII Aceasta Licenta se aplica oricarui manual sau lucrari, în orice mediu, care contine o nota inclusa de catre detinatorul dreptului de autor ce permite distributia sub acoperirea acestei Licente Aceasta nota confera dreptul universal (world-wide), fara indemnizatie si nelimitat ca durata de a folosi aceasta lucrare în conditiile descrise de aceasta Licenta Termenul "Documentul" folosit mai jos se refera la manualul sau lucrarea acoperita de Licenta Orice membru al publicului este un beneficiar al acestei Licente si va fi desemnat prin termenul "Dvs " sau prin folosirea persoanei a doua Se considera în mod automat ca ati acceptat termenii acestei Licente daca copiati, modificati sau distribuiti Documentul într-un mod ce necesita permisiunea autorului în conformitate cu legea drepturilor de autor O "Versiune Modificata" a Documentului este orice lucrare continând Documentul sau o portiune din Document, copiata identic sau cu modificari si / sau tradusa într-o alta limba O "Sectiune Secundara" este o anexa cu titlu, sau o sectiune mentionata în cuprins care are ca scop exclusiv descrierea relatiei editorilor sau a autorilor Documentului cu subiectul Documentului (sau cu subiecte legate de acesta) si care nu contine subiecte incluse în mod direct în subiectul Documentului (Asadar, daca Documentul este în parte manual de matematica, o Sectiune Secundara nu poate contine explicatii matematice ) Relatia poate fi o conexiune istorica cu subiectul sau cu problemele înrudite cu subiectul, sau puncte de vedere legale, comerciale, filozofice, etice sau politice legate de acesta "Sectiunile Invariante" sunt anumite Sectiuni Secundare ale caror titluri sunt specificate ca fiind titluri de Sectiuni Invariante din Document în nota ce permite distributia Documentului sub acoperirea acestei Licente Daca o sectiune nu este conforma cu definitia de mai sus a unei Sectiuni Secundare ea nu poate fi desemnata drept Sectiune Invarianta Documentul poate sa nu contina nici o Sectiune Invarianta Daca Documentul nu specifica nici o Sectiune Invarianta se considera ca nu exista nici una "Textele De Coperta" sunt pasaje scurte de text care sunt listate ca Texte Pentru Coperta I (coperta din fata) si Texte Pentru Coperta IV (coperta din spate) în nota ce permite distributia Documentului sub acoperirea acestei Licente Un Text Pentru Coperta I poate avea cel mult 5 cuvinte, iar un Text Pentru Coperta IV poate avea cel mult 25 de cuvinte O copie "Transparenta" a Documentului este o copie în format electronic, reprezentata într-un format a carui specificatie este disponibila publicului, care este usor de modificat folosind un editor de text generic sau (pentru imagini compuse din pixeli) un editor grafic generic sau (pentru desene) un editor larg raspândit de grafica vectoriala, si care poate fi folosit de catre programe de formatare de text sau de catre programe de conversie în alte formate care pot fi folosite ca intrare de catre programe de formatare a textului O copie facuta într-un format de fisier Transparent dar care prin prezenta sau absenta anumitor elemente specifice formatului descurajeaza sau împiedica modificarile ulterioare nu este o copie Transparenta Un format grafic - o imagine - nu este un format Transparent daca este folosit pentru a reprezenta o cantitate substantiala de text O copie care nu este "Transparenta" este "Opaca" Exemple de formate compatibile cu copiile Transparente includ: text ASCII fara marcare, format de intrare Texinfo, format de intrare LaTeX, SGML si XML folosind un DTD public, HTML simplu si standard, fisiere PostScript si PDF modificabile Exemple de formate Transparente pentru imagine includ PNG, XCF si JPG Formatele Opace includ formate de text ce pot fi citite si editate doar de procesoare de text particulare (proprietary), SGML si XML pentru care DTD-ul si / sau uneltele de procesare nu sunt disponibile, HTML generat automat, documente PostScript si PDF produse de diverse procesoare de text exclusiv în scopul printarii / afisarii "Pagina de Titlu" înseamna, pentru o carte tiparita, pagina cu titlul si paginile urmatoare necesare pentru a tipari lizibil materialul care trebuie tiparit conform acestei Licente pe Pagina de Titlu Pentru lucrari care nu au o pagina cu titlu propriu-zisa "Pagina de Titlu" este textul aflat lânga principala aparitie a titlului lucrarii, precedând începutul corpului Documentului O sectiune "Numita XYZ" este o sectiune din Document al carei titlu este fie XYZ sau contine XYZ în paranteze dupa textul care traduce XYZ în alta limba (Aici XYZ înlocuieste nume specifice ce vor fi mentionate mai jos, ca de exemplu "Multumiri", "Dedicatii", "Giruri" (Endorsement) si "Istorie" ) A "Pastra Titlul" unei astfel de sectiuni atunci când modificati Documentul înseamna ca aceasta ramâne "Numita XYZ" conform acestei definitii Documentul poate include Limitari de Responsabilitate (Warranty Disclaimers) atasate notificarii care afirma ca aceasta Licenta se aplica Documentului Aceste Limitari de Responsabilitate se considera a fi incluse pentru referinta în aceasta Licenta: orice alte implicatii pe care aceste Limitari de Responsabilitate le-ar putea avea sunt nule si nu au nici un efect asupra întelesului acestei Licente 2 COPII IDENTICE Puteti copia si distribui Documentul pe orice mediu, comercial sau necomercial, atâta timp cât aceasta Licenta, notificarile de drepturi de autor si notificarea de licenta care spune ca aceasta Licenta se aplica acestui Document sunt reproduse în toate copiile, si atâta timp cât nu adaugati nici un fel de alta conditie în afara de cele prezente în aceasta Licenta Nu aveti dreptul sa luati masuri tehnice de a obstructiona sau controla citirea sau recopierea copiilor pe care le faceti sau le distribuiti Aveti totusi dreptul sa acceptati compensatii în schimbul copiilor Daca distribuiti un numar suficient de mare de copii trebuie sa respectati si conditiile din sectiunea 3 Aveti de asemenea dreptul sa împrumutati copii în aceleasi conditii ca cele de mai sus, si aveti dreptul sa afisati copii 3 COPIEREA ÎN CANTITATI MARI Daca publicati copii tiparite (sau copii în medii care folosesc de obicei coperte tiparite) ale Documentului, în numar mai mare de 100 si daca notificarea de licenta a Documentului cere Texte de Coperta, trebuie sa includeti copiile pe coperte care sa contina, clar si lizibil, toate aceste Texte de Coperta: Textele Pentru Coperta I pe coperta I si Texte Pentru Coperta IV pe coperta IV Ambele coperte trebuie de asemenea sa va identifice în mod clar si lizibil ca editor al respectivelor copii Coperta I trebuie sa prezinte titlul în întregime, cu toate cuvintele din titlu la fel de vizibile si proeminente Puteti adauga alte materiale pe coperta în plus Copierea cu modificarile limitate la coperte, atâta timp cât satisfac aceste conditii, pot fi tratate în toate celelalte aspecte ca si copii identice Daca textele necesare pentru oricare dintre coperte sunt prea voluminoase pentru a încapea în mod lizibil, trebuie sa le includeti pe primele în ordinea originala (atâtea câte încap în mod rezonabil) pe coperta efectiva si sa continuati cu restul pe pagini adiacente Daca publicati sau distribuiti copii Opace ale documentului în numar mai mare de 100, trebuie ori sa includeti câte o copie Transparenta în format electronic împreuna cu fiecare copie Opaca, sau sa specificati în sau împreuna cu fiecare copie Opaca o locatie de retea electronica la care publicul general care foloseste reteaua sa aiba acces pentru a descarca, folosind un protocol standard public, copii complete Transparente ale documentului, fara adaugarea oricarui material aditional Daca folositi a doua optiune trebuie sa faceti demersuri rezonabil de prudente ca atunci când începeti distribuirea copiilor Opace sa va asigurati ca aceasta copie Transparenta va ramâne accesibila în acest fel la locatia respectiva timp de cel putin un an dupa distributia ultimei copii Opace (în mod direct sau prin agenti sau distribuitori) a acelei editii pentru public Se cere, dar nu în mod necesar, sa contactati autorii Documentului cu o perioada buna înainte de a distribui orice cantitate mare de copii, pentru a le da ocazia sa va puna la dispozitie o versiune actualizata a Documentului 4 MODIFICARI Puteti copia si distribui o Versiune Modificata a Documentului în conditiile sectiunilor 2 si 3 de mai sus, cu conditia de a acoperi Versiunea Modificata sub exact aceasta Licenta, cu Versiunea Modificata tinând locul Documentului, astfel licentiind distribuirea si modificarile Versiunii Modificate oricui intra în posesia unei copii ale acesteia În plus, trebuie sa faceti urmatoarele lucruri în Versiunea Modificata: A) Folositi în Pagina de Titlu (si pe coperte, daca exista) un titlu diferit de cel al Documentului, si de versiunile sale anterioare (care trebuie, daca exista, sa fie listate în sectiunea de Istorie a Documentului) Puteti folosi acelasi titlu ca o versiune anterioara daca editorul original al acelei copii va da permisiunea B) Listati pe Pagina de Titlu, ca autori, una sau mai multe dintre persoanele sau entitatile responsabile în calitate de autori pentru modificarile Versiunii Modificate, împreuna cu cel putin cinci dintre autorii principali ai Documentului (toti autorii principali, daca are mai putin de cinci), în afara de cazul ca acestia va elibereaza de aceasta obligatie C) Includeti pe Pagina de Titlu numele editorului Versiunii Modificate în calitate de editor D) Pastrati toate notificarile de drepturi de autor ale Documentului E) Adaugati o notificare de drepturi de autori relevanta pentru modificarile Dvs adiacent celorlalte notificari de drepturi de autor F) Includeti, imediat dupa notificarile de drepturi de autor, o notificare de licenta dând permisiune publica de a folosi Versiunea Modificata în conditiile acestei Licente, sub forma prezentata în Apendicele de mai jos G) Pastrati în acea notificare de licenta lista integrala a Sectiunilor Invariante si Textele de Coperta necesare date în notificarea de licenta a Documentului H) Includeti o copie nealterata a acestei Licente I) Pastrati sectiunea Numita "Istorie", Pastrati-i Titlul si adaugati-i un element care sa indice macar titlul, anul, noii autori si editorul Versiunii Modificate asa cum este dat pe Pagina de Titlu Daca nu exista o sectiune Numita "Istorie" în Document, creati una în care indicati titlul, anul, autorii si editorul Documentului asa cum este dat pe Pagina de Titlu al acestuia si apoi adaugati un element care sa descrie Versiunea Modificata asa cum a fost cerut în fraza precedenta J) Pastrati locatia de retea, daca exista, data în Document pentru acces public la o copie Transparenta a Documentului, cât si locatiile de retea date în Document pentru versiunile mai vechi pe care s-a bazat acesta Acestea pot fi incluse în sectiunea Numita "Istorie" Puteti omite locatia de retea a unei lucrari care a fost publicata cu cel putin patru ani înainte de Documentul în sine, sau daca editorul original al versiunii la care se refera va da permisiunea K) Pentru orice sectiune Numita "Multumiri" sau "Dedicatii" Pastrati Titlul sectiunii si pastrati în sectiunile respective toata substanta si tonul multumirilor si dedicatiilor fiecarui contribuitor L) Pastrati toate Sectiunile Invariante ale Documentului, nealterate ca text si ca titluri Numerotarea sectiunilor sau echivalentul numerotarii nu sunt considerate ca facând parte din titlurile sectiunilor M) Stergeti orice sectiune Numita "Giruri" O astfel de sectiune nu poate fi inclusa în Versiunea Modificata N) Nu modificati titlul nici unei sectiuni existente pentru a fi Numita "Giruri" sau pentru a intra în conflict cu vreo Sectiune Invarianta O) Pastrati toate Limitarile de Responsabilitate Daca Versiunea Modificata include sectiuni noi incluse în titlu sau anexe care se califica drept Sectiuni Secundare si nu contin material copiat din Document, aveti dreptul la alegerea Dvs sa numiti unele sau toate acestea ca fiind sectiuni invariante Pentru a face aceasta, adaugati-le titlurile la lista de Sectiuni Invariante în notificarea de licenta a Versiunii Modificate Aceste titluri trebuie sa fie distincte fata de toate celelalte titlurile de sectiune Puteti adauga o sectiune Numita "Giruri" doar daca aceasta contine numai girurile a diverse entitati asupra Versiunii Modificate - de exemplu recenzii sau faptul ca textul a fost aprobat de o organizatie ca fiind o definitie autoritara a unui standard Puteti adauga un pasaj de cel mult cinci cuvinte ca Text Pentru Coperta I si un pasaj de cel mult 25 de cuvinte ca Text Pentru Coperta IV la sfârsitul Textelor De Coperta în Versiunea Modificata Numai un singur pasaj poate fi adaugat la Textul Pentru Coperta I si unul la Textul Pentru Coperta IV de catre (sau prin aranjament cu) orice entitate Daca Documentul contine deja texte de coperta pentru coperta respectiva, adaugat în prealabil de Dvs sau prin aranjament cu aceeasi entitate în numele careia actionati, atunci nu puteti adauga un altul, însa puteti sa-l înlocuiti pe cel vechi numai cu permisiunea explicita a editorului anterior care l-a adaugat pe cel vechi Autorul (autorii) si editorul (editorii) Documentului nu va dau prin aceasta Licenta permisiunea de a le folosi numele pentru publicitate sau pentru a pretinde sau implica vreo girare a oricarei Versiuni Modificate 5 COMBINAREA DOCUMENTELOR Puteti combina Documentul cu alte documente acoperite de aceasta Licenta sub termenii definiti în sectiunea 4 de mai sus pentru versiuni modificate, cu conditia sa includeti în versiunea combinata toate Sectiunile Invariante ale tuturor documentelor originale, nemodificate, si sa le listati pe toate ca Sectiuni Invariante ale versiunii combinate în notificarea de licenta, cât si sa pastrati toate Limitarile de Responsabilitate Versiunea modificata nu trebuie sa contina decât o singura copie a acestei Licente, iar duplicatele identice ale Sectiunilor Invariante pot fi înlocuite cu o singura copie Daca exista Sectiuni Invariante cu nume identice si continut diferit, schimbati-le numele adaugând la sfârsitul titlului, în paranteza, ori numele autorului sau al editorului original al acelei sectiuni daca acesta este cunoscut, ori un numar unic Faceti aceleasi modificari respective titlurilor sectiunilor în lista de Sectiuni Invariante din notificarea de licenta a versiunii combinate În versiunea combinata trebuie sa combinati si toate sectiunile Numite "Istorie" din diversele documente originale, creând o sectiune unica Numita "Istorie"; la fel trebuie sa combinati si toate sectiunile Numite "Multumiri" cât si cele Numite "Dedicatii" Trebuie sa stergeti toate sectiunile Numite "Giruri" 6 COLECTII DE DOCUMENTE Puteti crea o colectie formata din Document si alte documente acoperite de aceasta Licenta si sa înlocuiti copiile individuale ale acestei Licente din diversele documente cu o singura copie care sa fie inclusa în colectie cu conditia sa urmati regulile acestei Licente pentru copii identice pentru fiecare document în toate celelalte privinte Puteti sa extrageti un document dintr-o astfel de colectie si sa-l distribuiti individual sub aceasta Licenta cu conditia de a include o copie a acestei Licente în documentul extras si sa urmati conditiile acestei Licente în toate celelalte privinte în legatura cu copiile identice ale acelui document 7 AGREGAREA CU LUCRARI INDEPENDENTE O compilatie a Documentului sau a unui derivat al sau cu orice document sau lucrare separata independenta, în sau pe un volum de stocare sau distribuire se numeste "agregat" daca drepturile de autor rezultate în urma compilarii nu sunt folosite pentru a limita drepturile legale ale utilizatorilor compilatiei mai mult decât permit lucrarile individuale Când Documentul este inclus într-un agregat, aceasta Licenta nu se aplica celorlalte lucrari din agregat care nu sunt ele însele rezultate derivate ale Documentului Daca cerintele legate de Textele de Coperta din sectiunea 3 se aplica acestor copii ale Documentului, atunci daca Documentul este mai putin de jumatate din întregul agregat atunci Textele de Coperta ale Documentului pot fi puse pe coperte care sa separe Documentul în cadrul agregatului, sau pe un echivalent electronic al acestora, daca Documentul se prezinta în format electronic Altfel ele trebuie sa apara pe copertele tiparite care îmbraca întreg agregatul 8 TRADUCERE Traducerea este considerata o forma de modificare, drept care puteti distribui traduceri ale Documentului sub cerintele sectiunii 4 Înlocuirea Sectiunilor Invariante cu traduceri ale acestora necesita permisiune speciala din partea celor care detin drepturile de autor, însa puteti include traduceri ale unora dintre sau tuturor Sectiunilor Invariante împreuna cu variantele originale ale acestora Puteti include o traducere a acestei Licente cât si toate notificarile de licenta din Document, cât si Limitarile de Responsabilitate atâta timp cât includeti si versiunea originala în engleza a acestei Licente, plus versiunile originale ale respectivelor notificari de licenta si limitari de responsabilitate În cazul aparitiei oricaror discrepante între versiunea tradusa si versiunea originala a acestei Licente, a vreunei notificari de licenta sau a vreunei limitari de responsabilitate, versiunea originala are prioritate Daca vreo sectiune din Document este Numita "Multumiri", "Dedicatii" sau "Istorie" cerinta (din sectiunea 4 de a-i Pastra Titlul (sectiunea 1 va necesita în mod normal schimbarea titlului în sine 9 REZILIERE Nu puteti copia, modifica, sublicentia sau distribui Documentul decât în conditiile specificate explicit în aceasta Licenta Orice copiere, modificare sau redistribuire a Documentului în vreo alta conditie este nula si va va anula în mod automat drepturile conferite de aceasta Licenta Pe de alta parte, tertilor carora le veti fi transmis copii sau drepturi în conformitate cu aceasta Licenta nu li se vor anula aceste drepturi atâta timp cât i se conformeaza 10 VERSIUNI VIITOARE ALE ACESTEI LICENTE Fundatia Free Software (Free Software Foundation) poate publica versiuni noi, revizuite ale acestei Licente (GNU Free Documentation Licence) din timp în timp Aceste noi versiuni vor pastra spiritul acestei versiuni dar pot diferi în privinta detaliilor, cu scopul de a se adresa unor noi probleme reale sau potentiale Vezi http://www gnu org/copyleft/ Fiecarei versiuni ale acestei Licente îi este asociat un numar de versiune distinct Daca Documentul specifica un anumit numar de versiune "sau orice versiune ulterioara" al acestei Licente, aveti de ales între a va conforma termenilor si conditiilor ori ale versiunii specificate explicit sau ale oricarei variante ulterioare publicate (nu ca varianta preliminara) de catre Free Software Foundation Daca Documentul nu specifica un numar de versiune al acestei Licente atunci puteti alege orice versiune publicata (nu ca varianta preliminara) de catre Free Software Foundation - 2 - - 5 - - 309 - -GRAF - 310 - -GRAF -METRU -METRU -SCOP -SCOP 